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Nayeli Yaret Guadalupe. 


Uno delos sobrevivientes de la masacre en la co- 
lonia Industrial, en León, relata que agente de la Guar- 
dia Nacional realizó llamadas avisando “aquí está". 
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Eduardo López Mares adelanta salida al frente del partido en Guanajuato 


Su periodo terminaba en septiembre pero anuncia por redes renuncia; la renovación de la dirigencia comenzará el 1 de julio 


Se vajefe del PAN 


CatalinaReyesColín 
creyesQam.com.mx 


Después del descalabro elec- 
toral del 2 de junio, Eduardo 
López Mares renunció ayer 
a la presidencia del PAN es- 
tatal, anunció él mismo me- 
diante un video en sus redes 
sociales, pero no precisó una 
causa, 

En esta elección, el PAN 
de Guanajuato perdió 8 di- 
putados locales y con ello la 
mayoría en el Congreso del 
Estado, 8 diputados federa- 
les, la senaduría de primera 
fórmula y en 13 presidencias 
municipales. Todo, a manos 
de Morena. 

Conservó la gubernatura 
y recuperó Silao, que había 
perdido hace tres años fren- 
te a Morena. Ganó 23 presi- 
dencias municipales solo y 
en coalición, mientras que 
en 2021 habían sido 22 solo 
PAN. Sin embargo perdió Ce- 
laya tras 26 años de gobierno. 

“Después de un análisis de 
mis responsabilidades, com- 

promisos y oportuni 
Е llegado а la de 
renunciar como pres 
del Comité Directivo Estata 
del PAN en Guanajuato. Creo 
firmemente que es lo mejor 
para nuestro partido en este 
momento, dando con mi 
lida paso para que se inicie la 
renovación de esta dirigencia 
estatal. 

“Me voy contento y con el 
deber cumplido. Hoy Gua- 
najuato sigue siendo el bas- 
tión panista de México”, 
sostuvo en un breve mensaje 
de apenas un minuto con 16 
segundos. 

Agradeció la colaboración 
y trabajo de los panistas. Al 
Sistema PAN, que aunque él 
no lo dijo, son todos los fun- 
cionarios públicos, de elec- 
ción y de designación del es- 
tado, les agradeció su apoyo y 
respaldo. 

Seguirá trabajando para 
promover los principios y 
valores de su partido en cual- 
quier momento y lugar. Les 
deseó a todos mucho éxito en 
los retos futuros de su parti- 
do. 

“Qué viva Acción Nacional 


Estrella Ortiz, secretaría general del PAN que quedará 
enfunciones de presidentatraslasalidade Eduardo 
López Mares (ambos enla imagen). Foto: PANestatal 


y que viva Guanajuato”, dijo. 
Eduardo López Mares 
había sido electo presiden- 
te estatal del PAN el 18 de 
septiembre de 2021 para 
un periodo de tres años que 
terminaban en septiembre. 


Comienza el precaso de 
renovación de dirigencia 


Élya nolo dijo, pero AM sabe 
que en este caso, queda co- 
mo encargada del despacho 
Estrella Ortiz, la secretaria 
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general del Comité Directivo 
Estatal del PAN. 

Con esta renuncia, co- 
mienza el proceso de re- 
novación de la dirigencia 
estatal de ese partido, que 
se adelantó unas semanas, 
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porque originalmente tenía 
que haber iniciado en el se- 
gundo semestre de 2024. La 
renovación del Comité 
rectivo Estatal podría ini- 
ciar el 1 de julio. 

Ahora, la Comisión Perma- 
nente Estatal deberá resolver 
sobre la Presidencia y Secre- 


de la elección del nuevo CDE. 

Algunos de los pasos del 
proceso de elección interna 
serán que la Comisión Nacio- 
nal de Procesos Electorales, 
a través de una comisión au- 
xiliar en el estado, realice un 


análisis y proponga el proce- 
dimiento de la elección. 

Esto tiene que presentarse 
ante la Comisión Permanen- 
te Nacional del PAN para 
que sea esta la que emita 
la convocatoria de elección 
del próximo presidente (a) y 
secretaria(o) general de Co- 
mité Directivo Estatal. 


Aldo y 
Juanita, 
están 
puestos 


Aldo Márquez Becerra y 
Juana de la Cruz Martínez 
Andrade, es una fórmula 
queaspira a dirigir el Co- 
mité Estatal del PAN. 
Márquez.es diputado 
local por el distrito V, en 
León, y fue reelecto porlo 
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quesigueen la próxima 
legislatura y Juana de 

la Cruzactualmente es 
secretaria particular del 
gobernador Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo. Aún 
поапипсіап el inicio desu 
campaña. 

Las reglas internas del 
PAN no prohíben queel 
presidente del Comité 
Estatal sea al mismo tiem- 
po diputado. Incluso hay 
casos que han operado de 
esta manera como fueron 
ensu momento Fernando 
Torres Graciano y Gerardo 
Trujillo Flores. 


+**LÓPEZMARES, 
SORPRESA 

Es evidente que “al- 
guien” le pidió la renuncia 


a Пр Mas 
como presidente estatal 


del PAN ante los malos 
resultados del 2 de junio, 
en los cuales Morena ga- 
nó terreno. no tenía 
porqué renunciar en cir- 
cunstancias normales. Se 
tenía que quedar hasta 
que terminara su periodo 
y asumiera su Sucesor, со- 


mo o hizo Román Сеп; 
Ea 2021, después de la 
elección. 

*RELEVO ANTICIPADO 

Y de esta forma se ade- 
lantó la renovación de la 
dirigencia estatal, que de 
todos modos se iba a dar, 
porque tenía que iniciar 
en el segundo semestre de 
este año, es decir, a partir 
dejulio, sin fecha fija, pues 

terminaba 
su periodo en septiembre. 
*LIBIA DECIDIR: 

Ahora, es evidente que 
quien designará al si- 
guiente presidente o pres 
denta del Comité Direc 
vo Estatal del PAN será la 
gobernadora electa Libia 


Dennise Garcia y seguro 


no a ella y afín a su forma 
de pensar, рага que estén 
sintonía con su próximo 
gobierno. 
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Presenta \уаппа su corto 
a favor de comunidad trans 


El corto documental ‘Las llaves de mi libertad", 
producido por la organización de Nueva York 'Hu- 


Aplasta Celtics 
alos Mavericks 


Boston se lleva la serie 4 


Rechaza PAN iniciativa 
que ellos presentaron 


juegosalante Dallas. Ayer Proponen reforma man Rights Watch' y protagonizado porla actriz 
se coronaron con una con- aLeydeContrata- y activista trans lvanna Tovar, será presentado el 
tundente victoria106 a 88. ciones Públicas y sábado 29 de junio en el Teatro de la Ciudad de Ce- 


laya, para conmemorar el mes del orgullo LGBTI. 


deportivo vivir- 


Apuntalan Morena y Sheinbaum reforma judicial соп -sus- encuestas ›лмг рас. 


ayer la archivan. 
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Hizo GN llamadas 
antes de masacre 


» Un sobreviviente de la tragedia en la colonia Industrial relata que uno de 


loselementos de la Guardia Nacional confirmó la presencia de las víctimas 


Redacción 
León 


'RAGEDIA 


Uno de los dos sobrevivientes 
de la masacre en la colonia 
Industrial, ocurrida el pasa- 
do domingo 9 de junio, reveló 
en una entrevista para AM 
que uno de los agentes de la 
Guardia Nacional realizó tres 
llamadas telefónicas confir- 
mando la presencia de las 
víctimas. 

El hombre de 51 años, que 
prefirió mantener su identi- 
dad en el anonimato, contó 
que en el lugar se encontra- 
ban sus dos nietos, Leandro 
Gael, de 2 años, 


na y Nayeli Yaret Guadalupe; 
Nahomi, la pareja de su nieto 
y su primera bisnieta, Regi- 
na, de apenas 3 meses. 


Minutos antes de que lle- 
gara la Guardia Nacional, 
Aracely salió a comprar tacos 
para cenar. 

“En eso llegó la Guardia Na- 
cional buscando armas, pero 
les dije: búsquenlas, si en- 
cuentran algo me llevan, pero 
aquí no hay nada”, relató. 


No encontraron armas, 
asegura 


El hombre aseguró que en el 
lugar nunca encontraron ar- 
mas y que lo que se llevaron 
los elementos de la Guardia 
Nacional en una bolsa negra 
fueron varios tenis nuevos, 
dos ventiladores (uno que no 
otro que sí), lentes, 
тарага y una bols 
ta con 3 mil pes jue teni 
para el bautismo de su nieto 
Leandro, “El Negrito”, como 
le decía de cariño. 

“Es que cuando estuvieron 
los de la Guardia Nacional, 
uno de ellos hizo tres llama- 
das. En una decía que afirma- 
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Informes y registro 


BEYONDWATER.MX 


tivo, aquí está, dieron todo mi 
nombre y el domicilio”. 

“En la siguiente llamada se 
lo pasaron a él (a su nieto de 
18 años). Le dijo el chavo ese 
que le pasaron que entregara 
las armas o, si no, los iban a 
matar a todos”. 

“La última llamada fue de 
que, según yo, les había man- 
dado al Ministerio Público. 
Ahí se salieron los de la Guar- 
dia y después llegaron los que 
nos iban a matar”. 

“Antes de eso, uno de la 
Guardia Nacional nos dijo: 
“Sálganse de aquí a mañana. 
Si vengo y todavía están, van 
avenir a matarlos’. ¿Cómo sa- 
bían ellos?” relató el hombre. 


Se van agentes y llegan 
asesinos 


Minutos después de que se 
retiró la Guardia Nacional, 
Aracely llegó con la cena, 
pero en ese momento escu- 
charon golpes en la puerta 
principal. 
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“Cuando se fueron los de 
la Guardia, le dije a mi nieto 
que se saliera para ver si veía 
a mi esposa. Llegaron con los 
tacos y apenas ibamos a ce- 
паг". 

“Еп eso empezaron а aven- 
tar las puertas. Mi nieto co- 
rrió para arriba, mis 
decían que corrie: 
pa' arriba, a lo mej 
por ti otra vez' y nomás sen- 
tí que mi esposa me aventó y 
fue cuando subí. Ya cuando 
bajamos de la azotea estaban 
todas tiradas”, dijo con voz 
cortada el sobreviviente. 

Al preguntarle sobre los 
cinco elementos detenidos 
de la Guardia Nacional y los 
dos presuntos autore: 
riales del multihomic 
respuesta fue breve y s 
detalle. 

“Está bien que los hayan de- 
tenido, pero quiero que aga- 
rren a todos los que los mata- 
ron y a los que los mandaron. 
Que se haga justicia y que no 
quede impune”, concluyó. 
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Habla Alejandra 
con jefe de la Guardia 


Asuregreso deactividades 
al Ayuntamiento, la alcal- 
desa Alejandra Gutiérrez 
lamentó profundamente la 
"masacre ocurrida en la co- 
lonia Industrial y expresó su 
compromiso detrabajaren 
conjunto con las autorida- 
des para garantizarla segu- 
ridad de los ciudadanos. 

La Presidenta Municipal 
informó que ya se ha puesto 
en contacto con el gene- 
ral Rogelio García Pérez, 
coordinador dela Guardia 
Nacional en el estado, para 
establecer mesas de trabajo. 

“Hoy tuve el primer con- 
tacto con el general. Lain- 
tención es tener una plática 
para poder estar coordinan- 
do y mejorando los traba- 
jos”, mencionó. 

En cuanto alas estrategias 
para quela ciudadanía recu- 
perela confianza en la Guar- 
dia Nacional, destacó que 
es “importante que todas 
las instituciones de los tres 
niveles de gobierno trabajen 
de manera coordinada y 
pensando en el ciudadano”. 

Respecto alos avances del 
caso, el secretario de Seguri- 


dad de León, Jorge Guillén 
Rico, mencionó que toda la 
información recabada porla 
dependencia asu cargo ha 
sido entregada ala Fiscalía 
General del Estado. 

“Todala información pre- 
via que se tuvo fue entregada 
ala Fiscalía, ya lo demás está 
acargo de ellos. Qué bueno 
que ya hay resultados positi- 
vos y ojalá sesiga con el tema 
ahí para llegar al fondo total 
dela investigación”, dijo. 

Guillén Rico señaló que 
siguen realizando detencio- 
nes por portación de droga 
y asegurando armas. Indicó 
que enla colonia Industrial, 
asi como en otras colonias 
deriesgo, se mantiene la 
presencia policiaca. 

El Secretario aclaró que 
los operativos de vigilancia 
nosiempreserealizan en 
conjunto con la Guardia 
Nacional debido a cuestio- 
nes logísticas. Sin embargo, 
afirmó quese mantienen 
reuniones constantes entre 
ambas dependencias para 
coordinar las acciones y cu- 
brir todas las zonas del mu- 
nicipio. (Francisca Zaragoza) 


Identifican a dos 
presuntos autores 


La Fiscalía General del 
Estado ha revelado los nom- 
bres y fotografías de dos 
presuntos autores materia- 
les dela masacre ocurrida 
enla colonia Industrial el 
pasado 9 dejunio, en la que 
murieron cinco mujeres, 
una de ellas de tres meses, 
yunniño de dos años. Un 
adulto y su nieto de 18 logra- 
ron sobrevivir al ataque. 

Los presuntos responsa- 
bles, identificados como 
Joaquín Jonathan “N" y 
Brayan Manuel “N”, perma- 
necerán en prisión preven- 
tiva hasta ser presentados 
ante un juez, quien determi- 


homicidio. 


La noche de este domingo, 
la Fiscalía informó a través 
desus redes sociales que 
habían detenido adi 
suntos impli: 
bargo, no habían revelado 
susidentidades hasta ayer. 
Redacción 
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¡AMtellevaa 
cada batalla de 
La Fiera! 


¡Suscríbete aPeriódico АМ еп junio y 
participa en el sorteo de pases dobles 
para todos los juegos como local de La 

Fiera en el Torneo Apertura 2024! 


Suscríbete en 
tu.am/partidosclubleon 
oescanea el código QR 


La promoción es válida sólo para nuevas suscripciones realizadas vía web durante 
el mes de junio del 2024 y no incluye las suscripciones de prueba gratuita. 
¿Preguntas? Escríbenos por WhatsApp al +52 477145 8810 
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JavierCastillograbó al pequeño animalcru- 
zandoelbulevarconsuteléfono celular. 


Captan a tlacuache en López Mateos 


FranciscaZaragozaCorona 
fzaragozaQam.com.mx 
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Campante y muy quitado 
de la pena, un tlacuache fue 
captado paseando por el bu- 
levar Adolfo López Mateos 
en la madrugada del pasado 
miércoles 11 de junio, según 
informó Javier Castillo, un 


ciudadano que presenció la 
peculiar escena. 

El señor Castillo grabó al 
marsupial con su teléfono 
celular mientras transitaba 
por el bulevar entre las calles 
Libertad y Zaragoza. 

“Lo grabé con mi celular a 
las 3:55 am del miércoles 11 
de este mes, iba sobre el bu- 
levar Adolfo López Mateos 
entre las calles Libertad y 
Zaragoza, casi llegando a la 
Zaragoza”, comentó Javier 
Castillo. 


Este singular avistamiento 
no es único, ya que la Dire 
ción General de Protección 
Civil ha reportado la recupe- 
ración de 18 tlacuaches en lo 
que va del año 2024, con un 
total de 96 rescates desde el 
inicio de la administración. 

Ante la presencia de un tla- 
cuache, las autoridades reco- 
miendan a la ciudadanía no 
intentar capturarlo o moles- 
tarlo, aunque estos animales 
no son agresivos. En su lugar, 
se debe llamar al 911 para 


que personal especializado 
se encargue de su rescate y 
atención. 

“No son agresivos, no ata- 
can, no es necesario atur- 
dirlos, no es necesario aga- 
no es necesario 
s s. Lo mejor es lla- 
mar al 911. Son animales que 
viven en terrenos baldíos, 
cerros, montes”, mencionó la 
Dirección General de Protec- 
ción Civil. 

Una vez rescatados, los tla- 
cuaches son evaluados por 


Duplicarán recurso 
de becas para 2025 


Laalcaldesa Alejandra Gutiérrez anuncia un aumento del100 %enel 


presupuesto para apoyos ala educación básica, media y media superior 


FranciscaZaragozaCorona 
fzaragozaQam.com.mx 


En una noticia que segura- 
mente alegrará a la comu- 
nidad educativa de León, la 
presidenta municipal Alejan- 
dra Gutiérrez Campos anun- 
ció ayer un incremento del 
100% al presupuesto destina- 
doa becas para educación bá- 
sica, medía y media superior. 

Durante su primer e 
público tras reincorporarse a 
su cargo, realizado en la Es- 
cuela Secundaria Téc: 
la Alcaldesa informó que el 
presupuesto para becas pasa- 


rá de los actuales 40 millones 
de pesos a 80 millones a par- 
tir del año 2025, 

“Les comento que vienen 
buenas noticias, porque hi- 
cimos compromisos muy 
claros en el periodo anterior 
de campaña. Hoy hay 40 
millones para becas, pero el 
compromiso que estamos 
asumiendo es que a partir de 
2025 va a haber 80 millones 
de pesos para becas, beca 
para primaria, para secunda- 
ria, para preparatoria y para 
universidad”, dijo. 

Además del aumento en el 
presupuesto, Alejandra Gu- 
tiérrez reiteró la continuidad 
de la beca de excelencia para 
estudiantes con promedio de 
10 y anunció la creación de 
una nueva beca de transporte 


para aquellos que utilizan el 
transporte público para asis- 
tira sus escuelas. 

“Vamos a seguir con la beca 
de excelencia, pero sev 
nerar una nueva 
de 2025, la beca de transpor- 
te, porque aunque tengan 
una tarifa especi 

también batallan para poder 
pagar. Va a haber una beca de 
2 mil 400 pesos para poder- 
les ayudar en el transporte”, 
mencionó. 

La Alcaldesa aprovechó la 
ocasión para invitar а los es- 
tudiantes a participar e ins- 
cribir sus propuestas en el 
proyecto de presupuesto par- 
ticipativo que se dará a cono- 
cera detalle el próximo jueves 
20 de junio. 

“Invito a todos los estudian- 


Van por plantar 10 mil árboles 


FranciscaZaragozaCorona 
1.com.mXx 


fzaragozaQ; 


En el marco de la estrategia 
de forestación para el 2024, 
que incluye la plantación de 
10 mil árboles, la Escuela Se- 
ria Técnica 53 se unió 
tiva con la siembra 
de dos árboles frutales en sus 
instalaciones. 
La alcaldesa Alejandra Gu- 


tiérrez informó que están a la 
espera de las primeras lluvias 
para iniciar los programas de 
forestación, que comprenden 
seis mil árboles en zona ur- 
bana y cuatro mil más para 
plantar en la sierra de Lobos. 

“Ahora en este periodo todo 
apunta a que este miércoles 
sí empiezan las lluvias, es- 
peramos que así sea, que sea 
correcto lo que nos comentan 
y arrancaremos con las plan- 
taciones”, mencionó la Presi- 
denta Municipal. 

Además, destacó los logros 
de su administración en el 


tema ambiental con la crea- 
ción de un mayor número de 
brigadas y la capacitación de 
la ciudadanía para combatir 
las plagas de muérdago en el 
municipio. 

“Cuando llegamos solo ha- 
bía una sola brigada, ahora 
tenemos siete. Hemos mul- 
tiplicado el número de per- 
sonas quitando muérdago. 
También hemos estado capa- 
citando con empleo temporal 
en las zonas rurales para que 
ellos mismos puedan estar 
quitándolo”, agregó la Alcal- 
desa de León. 


tes a que inscriban sus pro- 
yectos y estén muy pendien- 
tes de los pormenores para 
que puedan participar”, dijo 
Gutiérrez Campos. 


“Aplican restricciones 


onsulta farmaci 


LEÓN} 4.3 


©) 800 22 47734 


в participant 


médicos veterinarios del 
Zoológico de León, quienes 
determinan el tratamiento 
adecuado en cada caso. 
“Como es fauna silvestre, es 
el Zoológico quien se encarga 
de su manejo. Las personas 
queencuentren un tlacuache, 
piente, tortuga, ave, etc., 


pueden traerlo al Zoológico. 
Los médicos veterinarios son 
los especialistas, ellos eva- 
lúan las condiciones de las 
pecies y les dan el tratamien- 
to adecuado conforme a lo 
queellos determinen”, agregó 
el área de comunicación del 
Zoológico de León. 


Lapresidenta Alejandra Gutiérrez setomó selfies con estudiantes 
dela Escuela Secundaria Técnica 53./Foto:FranciscaZaragozaCorona 


Por nuestra SEGURIDAD, la 
GUARDIA NACIONAL 


EDISON 


A.) LEON 


ASTERISCOS 
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vía Twitter 
síguenos en Gasteriscosam 


***APOYO MORAL 

Los exgobernadores pa- 
nistas emitieron un segundo 
pronunciamiento conjunto 
en el que dicen que dan un 
respaldo total a sus dirigentes 
y equipos jurídicos que conti- 
núan defendiendo cada voto 
de los mexicanos. 
+СОМТВАЧА 
APLANADORA' 

Y evitando “que por artima- 
ñas le otorguen la sobrerre- 
presentación en el Congreso 
de la Unión a Morena y sus 
aliados”. Desean que se evite 
dar ese paso que traería con- 
secuencias a la vida democrá- 
tica del País. 


*NO COMAN ANSIAS 

“A nuestro Presidente, con- 
sejeros y compañeros inte- 
resados en participar en los 
procesos internos de reno- 
vación de Acción Nacional, 
llamamos a no adelantarnos 
al proceso de sucesión de 
la Presidencia del partido, 
mantener la altura de miras, 
la humildad y la fortaleza”, Y 
hacen un llamado a panistas 
y ciudadanos que desean que 
el partido corrija de fondo su 
ruta y objetivos, a que se su- 
men, 
*ABRIRALPAN 

En la agenda común de- 
mandan abrir las puertas de 


Acción Nacional a la sociedad 
“con orden pero de inmedia- 
to, agilizando los registros de 
nuevos militantes”. 
*ESCUELA CIUDADANA 
Demandan retomar el ser 
una escuela de ciudadanía 
con ética política y ропіе 
do el ejemplo desde la mili- 
tancia, así como defender la 
vida, la libertad y la verdad. 
También “garantizar el pro- 
ceso de selección interna y 
de candidatos a puestos de 


elección popular, que nos dé 
como resultados a los hom- 
bres y mujeres más honestos, 
capaces y eficientes”. 


*MÁRQUEZ AUSENTE, OTRA 
VEZ 

Firman, como la vez an- 
terior, 13 exgobernadores 
panistas de varios estados, 
сото el jalisciense 


el queretano 


А renovar rectoría 
campus Guanajuato 


dejunio. 


y los guanajuatenses 


luevamente, 


quez se abstuvo. 


+**IMPUGNAN POR REDES 
El Tribunal Estatal Elec- 
toral resolvió dos asuntos 
electorales más: el primero 
lo inició Morena en contra 
de la coalición Fuerza y Co- 
razón por Guanajuato y su 


Calla Diego sobre 
pensión del Fiscal 


уу El Gobernador tampoco opinó sobre la frustrada Ley de Contrataciones; 


enambos casos afirmó que respeta la autonomía de las instituciones 


LeonelAralzaEstrada 
leonelaraiza@am.com.mx 


GOBIERNO 


El gobernador de Guanajua- 
to, Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo, evitó opinar sobre la 
jubilación que promovió el 
fiscal Carlos Zamarripa, así 
como del archivo de la refor- 
ma a la Ley de Contratacio- 
nes, en el Congreso. 

Argumentó que ambas son 
entidades autónomas. 

Este lunes, AM publicó 
que Andrea González Polak, 
presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrup- 
ción, hizo un llamado a los 
legisladores a aprobar la ini- 


ativa a la Ley de Contrata- 
ciones para crear un sistema 
de evaluación de proveedores 
de Gobierno del Estado. 

Y el mismo día, durante la 
sesión de la Comisió a 
cienda del Congr 
ron mandar al archivo la ini- 
ciativa de reforma a la Ley de 
Contrataciones Públicas. 
Alpreguntar a Diego Rodrí- 
guez valle ejo sobre este tema. 
su opinión respecto a la refor- 

al Reglamento Interior de 
la Fiscalía para establecer un 
stema de pensiones comple- 
mentarios expresó: 

“De eso no tengo comenta- 
rios, es una Fiscalía autóno- 
ma, no me meto en otros po- 
deres, ni en las decisiones de 
otros organismos autónomos, 
si no respeto la autonomía me 
vería mal. 


Y sobre la Ley de Contrata- 
ciones, es tema legislativo”. 

Añadió: “Quieren que 
como Carmelita Salinas y 
declare de todo, es un tema 
legislativo, otro poder, yo res- 
peto a los diputados y ellos 
decidirán”. 


El domingo, la Fiscalía Ge- 
neral de Guanajuato infor- 
mó que detuvo a dos de los 
presuntos implicados en la 
masacre de una familia en la 
colonia Industrial, en León, 
la semana pasada. Al pregun- 
tarle sobre esta detención, el 
Gobernador indicó que será 
la Fiscalía la que proporcione 
mayores detalles. 

“Que se sigan las investiga- 
ciones y que se den con los 


Por Luis Carreño 


50005 Коре 


MOS 


responsables. Van por buen 
rumbo y vamos a esperar 
que las autoridades corres- 
pondientes den a conocer los 
análisis sobre cómo fueron 
y los procesos que se 


Asusta máquina 
a caballo y lo tira... 
dos veces 


Diego Sinhue Rodríguez Va- 
Пејо confirmó que el sábado 
se cayó de un caballo que 
normalmente monta, el deta- 
Пе fue que en ese momento se 
encontraba una máquina tra- 
bajando y al parecer el ruido 
lo asustó. 

“Fueron dos veces las que 
me caí del caballo, es lo que 
no saben, la primera me tum- 


El Consejo Universitario del Campus Guanajuato 
dela UG aprobó los términos de la Convocatoria 
рага participar en el Proceso de Designación de la 
Persona Titular de la Rectoría del Campus Gua- 
пајиаїо de la Universidad de Guanajuato (UG) 
periodo 2024-2028, a culminar en septiembre. 
Asimismo, aprobó la integración de la “Comisión 
Especial para Substanciar el Proceso de Desig- 
nación de la Persona Titular de la Rectoría del 
Campus Guanajuato para el periodo 2024-2028". 
Сото presidente se designó a Gabriel Alejan- 
dro Andreu de Riquer, secretario Académico del 
Campus Guanajuato. Las solicitudes de registro 
deberán dirigirse ala Comisión Especial el 27 y 28 


candidata a la gubernatura 


Libia Dennise Garcia por la 
presunta comisión de actos 


anticipados de campaña de- 
rivado de la publicación de la 
frase “Soy candidata a gober- 
nadora Gto”, a través de las 
redes sociales de ella, desde el 
29 el febrero pasado. 
*NOHICIERON NADA 

El Tribunal declaró inexis- 
tentes las infracciones porque 
en la información denuncia- 
da no hay un llamado expreso 


plataforma. politica p porlo que 
no se configura como acto 
anticipado de campaña. 
*EN POS DE LA DIPUTACIÓN 
El segundo lo promovió 
Movimiento Ciudadano con- 
tra el PAN y su candidato a 
diputado local por el distrito 


Xi, Vietor Zanella Huerta, 
por violencia política en ra- 


zón de género en perjuicio de 
su candidata a diputada local 
г el mismo distrito, 


*POR UNAS LONAS 

Esto, derivado de una de- 
nuncia anónima en la que 
se relataba que un hombre 
supuestamente por órdenes 
del candidato a diputado del 
PAN, seencontraba quitando 
lonas con propaganda políti- 
co-electoral de la candidata, 
hechos ocurridos en la ciudad 
de Irapuato. 
*NO SE COMPROBÓ NADA 

El Tribunal declaró inexis- 
tente la violencia política 
porque no se comprobó que 
Acción Nacional o su can- 
didato tuvieran vínculo o 
participación en los hechos 
denunciados, dejando a salvo 
los derechos de la candidata 
para que proceda en contra 
del ciudadano responsable 
ante la instancia que corres- 
ponda. 


El gobernador con dolor por una costillarota y otra fisurada, al caer 
dos veces del caballo que monta de manera habitual. /OmarRamirez 


bó y me volví a subir y me vol- 
vió a tumbar. 

“Caí mal y me fracturé una 
costilla, la otra es una fisura 
en otra costilla que puede ser 
vieja, es una fractura en la 
quinta costilla, muy pegada a 
la columna, no se puede enye- 
sar, no se puede hacer nada. 
No puedo moverme mucho. 
Traigo todo raspado, morado 
yel brazo se me está hinchan- 
do”, expresó. 

Indicó que tras la caída acu- 
dió al Hospital General Re- 
gional de León para rev 
que el pulmón no estuviera 
perforado ya que le costaba 


trabajo respirar, ahí estuvo 
un par de horas y lo dieron de 
alta al descartar otros daños. 


y no requirió de cirugía. Afir- 
mó que la tarde del sábado se 
quedó en casa con su familia 
y el domingo festejó el Día del 
Padre. 

“Hay que tener reposo un 
mes y en un mes estaré arri- 
ba de ese caballo. No me voy 
a tomar unos días, ya estoy 
aquí, уа me arranqué, ahora a 
seguirle. Si tuviera un proble- 
ma veríamos. Ahorita traigo 
medicamento para el dolor” 
concluyó. 


Recibirá Zamarripa jubilación extra 
durante 15 años 


La pensión complementaria 
de la Fiscalía General de 
Guanajuato, por jubilación o 
vejez, seotorgará por 15 años 
y no podrá exceder en conjun- 
tocon la pensión del ISSEG 
del 50 % de la remuneración 
bruta del último cargo. 

Tal comose publicó hace 
unos días en AM, la Fiscalía 
creó un sistema comple- 
mentario de pensiones a 
favor delos elementos de la 
corporación que tengan más 
de15 años de antigüedad. El 
documentolo firmó Carlos 
Zamarripa Aguirre unos 
días después del 1 de marzo, 
cuando la ahora gobernador 
electa de Guanajuato, Libia 
García Muñoz Ledo, confir- 
mó queel fiscal no continua- 
ría ensu gestión. 

Los lineamientos los publi 
có Daniel Lara Chagoyán, di- 
rector de la Unidad de Admi- 
nistración y Presupuestación 
Estratégica, dela Fiscalía, 
para regular el apoyo com- 
plementario deseguridad 
social porjubilación o vejez y 
la gratificación por fidelidad 
al término del cargo. 

Seindica que el otorga- 
miento delos apoyos comple- 
mentarios estará sujeto ala 
disponibilidad presupuestal 
y no deben entregarse ambas 
prestaciones, es una u otra. 

Para la gratificación por 
fidelidad al término del 
cargolas personas deben 
decumplir15 años un día, 
cuando menos, a ella se les 
otorgará una gratificación 
deseis meses de remunera- 


ción bruta, mientras quelas 
personas que tengan 25 años 
un día en adelante, serán 18 
meses de remuneración bru- 
tade acuerdo ala tabla quese 
publicó. 

Mientras queel apoyo 
complementario de la pen- 
sión porjubilación o vejez 
seotorgará hasta por 15 
años en tanto se acredite la 
supervivencia dela persona 
beneficiada y se cuente con la 
suficiencia presupuestal. 

Seindica que la suma del 
monto recibido porla pen- 

п por jubilación o por 
vejez que otorgue el ISSEG y 
del monto del apoyo comple- 
mentario de seguridad social 
adichas pensiones que otor- 
guela Fiscalía General no 
podrá acceder en su conjunto 
del 50% de la remuneración 
bruta del último cargo per- 
cibida por la persona benefi- 
ciaria. 


Se suspende si vuelve a 
trabajar 


Seañade queel corres- 
pondiente dela misma es 
otorgada porel ISSEG y 
seaplicarán retenciones y 
deducciones. El derecho a 
recibir este apoyo se extingue 
cuando la persona fallezca o 
también puede suspenderse 
cuando la persona vuelva a 
laborar. Se podrá reactivar 
siempre y cuando no trans- 
curran más de 10 años conta- 
dosa partir dela suspensión 
del apoyo complementario. 
Elartículo 14 delas dispo- 


siciones complementarias 
indica queno seotorgará 
el apoyo complementario a 
la pensión por jubilación o 
vejez ola gratificación por 
fidelidad 
ladisponibilidad presupues- 
tal necesaria o cuando la 
persona servidora pública 

no cumpla con los requisitos 
establecidos paraaccedera 
los apoyos; tampoco cuando 
exista una condena por delito 
de hecho doloso inherente a 
sufunción. 

Estas disposiciones entra- 
ron envigor a partir del sába- 
do15 de junio de 2024. 
LeonelAraiza Estrada 


ELDATO 
REACTIVACIÓN 


El derecho arecibir este 
apoyo se extingue cuando 

la persona fallezca o también 
puede suspenderse cuando la 
persona vuelva a laborar. Se po- 
dráreactivar siempre y cuando 
¡no transcurran más de 10 años, 


Elfiscal Carlos Zamarripa, 
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CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA 


Se gradúan 324 estudiantes de DCSI de UG 


El pasado fin de semana, 324 
estudiantes de la División de 
Ciencias de la Salud e Ingenie- 
rías (DCSI) de la Universidad 
de Guanajuato (UG) Campus 
Celaya-Salvatierra, mayorita- 
riamente de la licenciatura en 
Enfermería y Obstetricia moda- 
lidad escolarizada, celebraron 
su graduación. 

El evento tuvo lugar en el do- 
mode labiblioteca de la Sede 
Juan Pablo І, donde la comu- 


nidad universitaria se congregó 
соп sus familias y amigos para 
marcarel cierre de sus estudios 
académicos de licenciatura y 
especialidad 

El Dr. Rafael Alejandro Veloz 
García, rector del Campus 
Celaya-Salvatierra, compartió 
соп los graduados su compro- 
miso de que continúen hacia 
la titulación y del impacto que 
tendrán en la sociedad. 

*Transformen al mundo con 


propuestas, con innovación y 
con energía. El mundo les per- 
tenece, vayan, conquístenlo con 
su talento y corazón. Siempre 
estén orgullosos de decir que 
son abejas, abejas UG”, expresó. 

“Estamos listos y listas para 
enfrentar al mundo con valentía 
y determinación", fueron las 
palabras de Verónica Martínez 
Aguilar, egresada dela licencia- 
tura en Ingeniería Civil. 


CELAYA) д.5 


Trescientos veinticuatro estudiantes delaUGCampusCela- AAN 


ya-Salvatierra celebraron su graduación. / ota Especia 


Prometen atender 
acoso en juzgados 


El Alcalde asegura un seguimiento riguroso ala denuncia de hostigamiento 


por parte de una trabajadora contra su jefe, lo que le causó una parálisis facial 


EribaldoGutiérrezRamírez 
Irapuato 


El caso de acoso laboral de- 
nunciado por Karen Alejan- 
dra Hernández Ramírez, 
trabajadora de los Juzgados 
Cívicos de Irapuato, contra 
José Luis, titular de esta de- 
pendencia, será tratado por 
el comité que está por con- 
formarse, aseguró Rodolfo 
Gómez Cervantes, alcalde 
interino. 

Mencionó que de manera 
inmediata se le dio acompa- 
ñamiento a la persona que 
realizó la denuncia, donde se 
involucró la directora del Ins- 
tituto de la Mujer Irapuaten- 
se (Inmira), Georgina Abo- 
ytes, además de que hay dos 
denuncias presentadas, una 
en Contraloría municipal y 
una más en la Fiscalía Gene- 
ral del Estado. 

“Hace algunas semanas 
en el municipio se aprobó 
el protocolo para erradicar 
este tipo de temas, violencia 
de carácter sexual, violencia 
de carácter laboral, y pues, 
bueno, eso habla del compro- 
miso que se tiene con esta ad- 
ministración de estos temas 
tan delicados que lastiman a 
todos”, expresó. 

El Alcalde dijo que el 11 de 
junio se publicó en el Periódi- 
co Oficial del Estado el proto- 
colo y se pondrá en vigor, pero 
esta semana se estará insta: 
lando el comité que tendr: 
una persona encargada de 
dar seguimiento y atención a 
estos tema 


En este caso será la directo- 
ra del Inmira. “Seguramente 
se instalará este comité y ahí 
se analizarán todas las prue- 
bas que hagan llegar a este y 
se deslindarán estas respon- 
sabilidades. Es el propio co- 
mité que puede determinar 
una medida como la separa- 
ción, ya sea del jefe inmediato 
o la persona para cuidar a la 
víctima”, agregó. 

En cuanto a si el presunto 
señalado continúa en el car- 
go, el Alcalde informó que por 
el momento este se encuentra 
incapacitado por motivos de 
salud, pero sigue trabajando 
en el Municipio, a diferencia 
de los casos anteriores en los 
quese separó inmediatamen- 
te a los señalados por acoso 
sexual y laboral. 

“Es una denuncia de aco- 
so laboral, hasta donde yo 
tengo entendido, a las otras 
situaciones, eran situaciones 
un poco más graves, no es 
que uno sea y el otro no, pero 
eran situaciones de violenc 
o acoso sexual (... la persona 
sigue en funciones y, como lo 
acabo de referir, en este mo- 
mento tiene una incapacidad 
por motivos de salud”, añadió. 

Sobre la parálisis facial que 
presentó la joven, derivada 
contecido, Gómez Cer- 
expresó que a él le pa- 
а imprudente decir que 
eso tiene que ver con lo que 
ocurrió, pues es algo que des- 
conoce, pero el comité que se 
formará será el encargado de 
abordar el tema con el profe- 
sionalismo necesario, 


Denuncia caso en TikTok 


Ki 


еп Alejandra denunció a 


través de su cuenta de TikTok 
que sufrió una parálisis facial 
debido a presunto acoso labo- 
ral por parte de su jefe, José 
Luis, después de que el 5 de 
junio su hermana menor fue 
detenida al tratar de salir de 
llevarle a su 


“Cinco o 10 minutos des- 
pués (de que le dejaron a su 
hija), el licenciado, por medio 
de un radio, empieza a decirle 
al coordinador de custodios 
que una Fox, que en este caso 
es una femenina en nuestra 
claves, se estaba dando a 
fuga del área de Juzgados С 


Е 


Karen Alejandra Hernández 
Ramírezdenuncióa sujefe 
poracosolaboralatravésde 
TikTok. 


АС Orgullo 


1004 Sigue 


www pridegto.org 


vicos, que la detuviera. Salen 
seis custodios y rodean a esta 
femenina; yo no había capta- 
do que esa femenina era mi 
hermana, sino hasta unos se- 
gundos después cuando escu- 
ché por ese mismo radio que 
era la femenina que acababa 
de entrar con una menor de 
edad”, mencionó. 

Explicó que una vez que 
dejaron ir a su hermana, ella 
volvió a su lugar de trabajo y 
su jefe estaba con su compa- 
ñera reclamando el hecho de 
que hubieran dejado que reci- 
biera a su hija, lo que le causó 
una erisis nerviosa, exacerba- 
da por su situación de salud 
ya que sufre de hipertensión 
arterial y diabete 

La mujer narró en un video 
de más de cinco minutos que 
al regresar a casa después 
de su jornada laboral, sufrió 
otra crisis, por lo que acudió 
al IMSS y el médico en turno 
le informó que había tenido 
una crisis hipertensiva y que 
se le había elevado el azúcar, 
lo que desencadenó la pa 
sis facial. 

AM buscó una entrevista 
con el presunto señalado o 
con el titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana pa- 
ra conocer la otra versión de 
la historia; sin embargo, el 
área de comunicación social 
respondió que no podría con- 
cederla debido a que se lleva- 
rá a cabo una investigación. 

“El tema s bordará a 
través del comité hasta que 
se alcance una resolución, 
momento en el que podría 
emitirse un comentario al 
respecto para no entorpecer 
el proceso en curso”, respon- 
dieron. 


Analizan recontratar 
aexpolicías federales 


FranciscoMancera 
Celaya 


El 30 de septiembre vence el 
contrato de 348 policías mu- 
nicipales que pertenecieron 
a la extinta Policía Federal, 
por lo que evaluarán firmar 
un nuevo contrato trime: 
tral antes de que termine la 
administración. 

Asi lo señaló la oficial ma- 
yor, Erika Cruz Soria, quien 
señaló que, independiente- 
mente del cambio de adm: 
nistración el 10 de octubre, 
tendrán que firmar los con- 
tratos temporales para el 
último trimestre del año si 
аѕі о solicita la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 

“Los contratos de tiempo 
determinado de todos los 
trabajadores municipales 
los trabajamos de manera 
trimestral. Ahorita están fir- 
mados los que son de junio a 
septiembre y nosotros tene- 
mos la responsabilidad de 
que a finales de septiembre 
tienen que estar los contra- 
tos de octubre a diciembre”, 
explicó. 

Desde principios de 2021, 
con la llegada del exsecre- 
rio de Seguridad, Miguel 
Ángel Simental, la Policía 
Municipal comenzó a con- 
tratar a expolicías federales 
ante el déficit de polici: 

Cruz puntualizó que ac 
tualmente la Policía Munici- 
pal de Celaya ya no solo está 
contratando expolicías fede- 
rales, sino también de otra 
corporaciones federales co- 
mo la Guardia Nacional. 

A pesar de que el presiden- 
te municipal electo, Juan 
Miguel Ramírez Sánchez, 
seguró en entrevista con 
АМ la semana pasada que 
no habría despidos masivos 
de expolicías federales, la 
oficial mayor puntualizó que 
en caso de que haya despidos 
una vez que rinda protesta la 
nueva administración y ha: 


ta final de año, los expolicías 
federales podrían demandar 
al Municipio por incumpli- 
miento de contrato si no hay 
un convenio de terminación 
laboral de por medio. 

La funcionaria explicó que 
casi el 96 % de los expolic 
federales o de la Guardia 
Nacional que trabajan en la 
Policía Municipal lo hacen 
bajo el esquema de un con- 
trato temporal que se renue- 
va cada tres meses, mientras 
que solo 15 elementos tienen 
base, por lo que en total hay 
exfederales que están 
como elementos operativos 
de seguridad en el organi- 
grama de la corporación. 

En lo que va del año, 106 
exfederales han sido dados 
de baja, pero otros 121 han 
sido dados de alta. 


Más de 900 bajas 


La actual administrac: 
municipal se ha caracteriza- 
do por hacer una depuración 
en la Policía que ha alcanza- 
do las 901 bajas. 

Del 10 de octubre de 2021 
hasta el corte del 30 de ma- 
yo, 519 policías exfederales 
han sido dados de baja de 
la corporación, además de 
otros 382 policías que tenían 
su base. En contraparte, 354 
policías exfederales han sido 
contratados bajo el esquema 
de renovación trimestral y 
otros 50 pol: fueron con- 
tratados de base. 

La funcionaria dijo que 
después de las eleccione 
unos siete policías exfedera- 
les renunciaron a su cargo, 
pero lo calificó como normal 
por el alto porcentaje de ro- 
tación, ya que durante las 
últimas dos semanas se con- 
trataron a otros 10 policías. 

Cruz explicó que actual- 
mente hay alrededor de 400 
rasos en Celaya y 

xpolicías federa- 
es, además de que hay po- 
licías que conforman otros 
cinco niveles, por lo que la 
plantilla laboral supera los 
800 policí; 
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Archiva PAN su reforma 
alas compras públicas 


уу Contres votos de panistas en la Comisión 


» Legisladores de PRI y Morena votaron por sí 


de Hacienda, rechazan lo que fue su iniciativa 


Catalina Reyes Colín 
creyesGam.com.mx 


Los diputados del PAN de la 
Comisión de Hacienda del 
Congreso decidieron archi- 
var la iniciativa de reforma 
a la Ley de Contrataciones 
Públicas, que buscaba crear 
un sistema de evaluación de 
proveedores del Gobierno del 
Estado. Iniciativa que el mis- 
mo PAN presentó. 

El diputado Víctor Zanella 
Huerta, presidente de la Co- 
misión de Hacienda, explicó 
que en general la causa del 
archivo fue: “Una de las cosas 
que hemos evitado es sobre- 
rregular, esto ya está regula- 
do, ya hay temas de control y 

transparencia”, 

Sostuvo: “Sin lugar a dudas, 
tenemos muchas áreas que 
necesitamos seguir traba- 
jando. (Pero) sin lugar a du- 
das, Guanajuato está bien en 
transparencia, pero hay áreas 
de oportunidad”. 

Las razones que dio durante 
la sesión de la comisión Belén 
Espinoza Aguirre, titular de 
la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públi del Con- 
greso, para declararla invia- 
ble, fueron dos. 

La primera fue que la crea- 
ción del sistema de evalua- 
ción de proveedores tendría 


un impacto presupuestal, pe- 


posterior, dijo que ese costo 
sería por la contratación del 
personal operativo, pero tam- 
poco señaló el costo. 

Y que según la Ley para el 
Ejercicio y Control de los Re- 
os establece que 
toda acción que implique un 
impacto presupuestal debe 
contar con presupuesto y esta 
propuesta no lo tiene. 

Y la segunda, que la inicia- 
tiva no tiene los elementos de 
evaluación y esto afectaría a 
los proveedores. 

Además, Sofía Ruiz, secre- 


taria técnica de la Comisión 
de Hacienda, agregó que el 
Tribunal de Justicia Admi- 
nistrativa señaló durante una 
de las mesas de trabajo que 
es confuso el procedimiento 
propuesto. 

Como lo publicó ayer AM, 
la iniciativa fue presentada 
por el propio PAN ante el 
Congreso el 1 de noviembre 
de 2023, que retomó las pro- 
puestas de la Red Ciudadana 
Anticorrupción y el Comité 
de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anti: 
rrupción. 

En contra de archivar la ini- 
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ciativa votaron el morenista 
Cuauhtémoc Becerra Gon- 
zález y la priista Ruth Tisca- 
reño. Y a favor los panistas 
Victor Zanella, Alfonso Borja 
y Miguel Ángel Salim. 


Ya se está trabajando en 
transparencia: Zanell 


Posteriormente, en entrevis- 
ta, Victor Zanella agregó a las 
causas del archivo: recordó 
que, según la última edición 
del World Justice Project, “so- 
mos el estado con los niveles 
más bajos de corrupción". 


Suu 


Los panistas Víctor Zanella y Alfonso Borja, votando afavor delarchivo de lainiciativa AN N4 Ёё 
desubancada: el morenista Cuauhtémoc Becerralohizo еп contra./foto:CatalnaReyes 
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Si debe dos meses de agua, se la cortarán 


CatalinaReyesColín 
creyes@am.com.mx 


Próximamente, a quien no 


pague el agua en dos perio- 
dos seguidos, se les cortará o 
restringirá el servicio en los 


46 municipios. Así lo aproba- 
ron las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Hacienda del 
Congreso local. 

La propuesta fue hecha por 
el diputado Cuauhtémoc Ве. 
cerra González, de Morena. 

Aunque actualmente todos 
los organismos de agua pota- 
ble cortan el servicio cuando 
no se paga, cada Municipio 
decide cuándo porque no es- 
táen la ley. 

Ahora se incluye esa dispo- 
sición en la Ley Hacendaria 
del Estado el periodo mencio- 
nado para que quede homolo- 
gado una sola forma. 


“Lo que buscamos es que 
no al primer incumpli 
to se suspenda el servicio. 
(Hoy en día) cada Municipio 
(suspende) a su leal saber y 


” . 


entender. Lo subimos a ley 
para homologar y tener un 
sustento legal”, explicó el di- 
putado Víctor Zanella Huer- 
ta, presidente de la Comisión 


Dosrecibossin pagar y podrán cortarteelservicio./roto:Archno 


de Hacienda del Congreso en 
entrevistacon AM. 

Se le preguntó si la comi- 
sión hizo un análisis de las 
diferentes temporalidades de 
corte del servicio de agua en 
caso de mora, pero respondió 
queno. 

Otra medida que se aprobó 
fue que, a pesar de lo ante- 
rior, se deberá garantizar que 
todos los usuarios puedan 
tener la dotación de 50 litros 
de agua por persona, por día, 
porque es un derecho huma- 
по que no se puede impedir. 

Por lo que también se in- 
cluyó en esta reforma que “te 
cortan el agua pero no te pue- 
den dejar sin derecho al agua, 
así que el Municipio deberá 
tomar las medidas necesarias 
para garantizarlo, ya sea con 
pipas, con tomas comunita- 
rias”, agregó Zanella. 


Apelan sentencia contra Jorge Valencia 


Catalina Reyes Colín 
creyes@am.com.mx 


La sentencia de cárcel e in- 
habilitación para Jorge Va- 
lencia Gallo, exdirector de 
Transporte del Estado de 
Guanajuato, fue apelada por 
su abogado ante el Supremo 
Tribunal de Justicia del Esta- 
do el 4 de juni 

El 14 de mayo, Valencia Ga- 
llo fue sentenciado a pasar 
cuatro años y medio en pri- 
sión, además de permanecer 
inhabilitado durante 10 años 
para ocupar un cargo o comi- 
sión públicos, como lo publicó 
AM al día siguiente. 

Además, fue condenado a 
pagar una multa de dos mil 
534 pesos y ser suspendido 
de sus derechos políticos, por 
haber cometido el delito de 
cohecho. Esta fue la senten- 
cia que recibió del juez Jorge 
Luis Ramírez León, en au- 
diencia judicial en la cual es- 
tuvo presente AM. 

Loanterior, por recibir dife- 
rentes cantidades de dinero, 
por un total de dos millones 
100 mil pesos de diferentes 
propietarios de taxis, para 
darles permisos para taxis 
ejecutivos y concesiones de 
taxis verdes, que nunca les 
dio. El fin era permitir que 8 
taxis circularan sin permiso 
ni concesión en San Miguel 
de Allende, cuando él ocupa- 


ba ese cargo, de abril de 2019 
aabril de 2020. 

En entrevista hace unos 
días, el abogado Juan Manuel 
Álvarez González, defensor 
de Valencia Gallo, dijo que 
una de las razones de la ape- 
lación es porque consideró 
que hubo pruebas ilícitas que 
fueron admitidas por el juez, 


como el hecho de que Manuel 
Mendieta y una persona lla- 
mada Jonathan fueran consi- 
derados como testigos. 

Pero Manuel Mendieta era 
el representante de una agru- 
pación de taxistas de San 
Miguel de Allende, quien re- 
cogía de los taxistas el dinero 
para entregarlo a Valencia 


Gallo. Y Jonathan era quien 
entregaba el dinero a Jorge 
Valencia. 

En cambio, otras pruebas 
que él presentó no fueron to- 
madas en cuenta por el juez. 

El magistrado a quien se le 
haya asignado esta apelación 
no tiene plazo determinado 
para resolver. 


Jorge Valencia (de camisaoscura, inclinado) junto conrepresentantes del PAN y PRI el 5 dejunio, afue- 
radel Consejo Municipal del IEEG, durante el cómputo dela elección de Ayuntamiento en Guanajuato 
сарїїа! / Fota Catalina Reyes 


sacar la propuesta azul y exigencia ciudadana 


Agregó que, según el últi- 
mo informe de la Auditoría 
Superior de la Federación, 
entregado en marzo, Gua- 
najuato no tuvo casi ninguna 
observación en el gasto fede- 
ralizado. 

Además, refirió que en 
agosto de 2023 el Congreso 
aprobó una reforma a la Ley 
de Fiscalización. 

Finalmente, dijo que hay 
biertas en todos 


que versi hay fallas o no. 

Sobre la posible afectación 
a los proveedores, con lo que 
se les podría afectar sus dere- 
chos, admitió que esa era una 
deficiencia de la iniciativa del 
PAN. 

Zanella Huerta destacó que 
durante una de las mesas de 
trabajo, entre los integrantes 
del Comité de Participación 
Ciudadana había discrepan- 
cia, porque unos decían que 
la iniciativa era pertinente y 
otros que no era necesaria. 

El diputado le dio la pala- 
bra a Francisco Javier Luna, 
asesor dela fracción del PAN, 
para abundar sobre el tema, 
quien señaló que en la Se- 
сге!агїа de Finanzas del Es- 
tado ya existe un padrón de 
proveedores que cuenta con 
los instrumentos de control 
necesarios. Y que la iniciativa 
los duplica. 

¿Qué ocurriría si hay una 
falla (en el sistema de evalua- 
ción de proveedores)? La ini- 
ciativa no lo prevé”. 


CatalinaReyes 


Antonia Gutiérrez Ortega, 

residenta estatal del Co- 

legio de Abogados, calificó 

como “ridiculo e innecesa- 
rio” que la reforma al Poder 
Judicial se decida en una 
encuesta. 

No está de acuerdo en que 
sea “el pueblo de México” 
quien elija a los jueces, ma- 
gistrados y ministros, como 
pretenden tanto Andrés 
Manuel López Obrador co- 
mo Claudia Sheinbaum. 

Y que no se debería ni si- 
quiera preguntar sobre ese 
tema porque ya está en la 
Constitución cómo se eligen 
los integrantes del mismo. 

Dijo que elegir a los ma- 
gistrados, jueces y ministros 
por encuesta es como elegir 
por encuesta a quién va a 
operar a un bebé o al mecá- 
nico quearreglará el coche o 
quién será el director de un 
hospital. 

Lo anterior lo declaró 
en entrevista con AM res- 
pecto a los resultados de la 
encuesta que aplicaron dos 
empresas encuestadoras: 
Enkoll y De las Heras y Mo- 
тепа, a 1,202, 1,195 y 1,458 
personas mayores de 18 
años con credencial del 14 аї 
16 de junio sobre una even- 
tual reforma al Poder Judi- 
cial, por orden de Andrés 
Manuel López Obrador y 
Claudia Sheinbaum. 

Una de las preguntas fue: 
¿cómo deben ser elegidos 
los ministros de la Suprema 
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Y Una delascosas 
que hemos evitado es 
sobrerregular, esto ya 
está regulado, ya hay 
temas de control y 
transparencia. (( 


Victor Zanella Huerta 
Presidente dela Comisión 
de Hacienda del Congreso 


Afirmó que actualmente ya 
hay mecanismos de control 
para sancionar a los provee- 
dores cuando hay incumpli- 
mientos, los cuales están en 
los propios contratos que se 
firman. 

Comentó que la Secretaría 
de Finanzas informó en una 
de las mesas de trabajo que 
solo se había rescindido un 
contrato por incumplimien- 
tos. 

Belén Espinoza añadió que 
ya hay mucho de ese sistema 
de evaluación propuesto que 
ya existe. Además que no es 
clara la iniciativa si ese sis- 
tema formaría parte del pa- 
dróno no. 

“Hay mucho del sistema 
(propuesto) que ya existe en 
evaluación”, sostuvo. Y que la 
Ley de Contrataciones Públi- 
cas ya existente establece los 
términos de las compras. 

Coincidió en que, según el 
Tribunal de Justicia Admi- 

i istema pro- 
sobre cuá- 
les serían las calific; 
que se darían. “La iniciativa 
no es clara en las calificacio- 
nes que van a dar y si sería en 
números”, finalizó. 


Ve ridícula consulta 
para reforma judicial 


Corte en México? 

Los resultados que res- 
pondieron que deben ser 
electos “Por el pueblo de 
México” fueron: 68% Delas 
75% Enkoll y 75% 


tre 18% y 25% por la Cáma- 
ra de Senadores y entre 4% y 
7% no contestaron, 

Y sobre la elección de los 
magistrados y jueces del Po- 
der Judicial, los porcentajes 
fueron similares. 

Entrevistada al respecto, 
Antonia Gutiérrez Ortega 
refirió que el Poder Judicial 
Federal es la última defensa 
que tenemos los mexicanos 
ante el abuso de poder. 

“Ез ridículo (hacer una 
encuesta), porque cada pro- 
fesionista debe de tener una 
trayectoria. No es que el ve- 
cino que estudió Derecho 
colgó el título en la sala y se 
dedicó a ser taxista. 

“Es algo tan delicado como 
la defensa de la libertad, la 
vida, el patrimonio”, desta- 
có. 

Mencionó que por ejem- 
plo, si a alguien lo meten a la 
cárcel, que un juez electo le 
diga: “No, mejor ahí quéda- 
te, porque te portaste mal. 
La ley es muy fría, y no se 
debe de aplicar por alguien 
sin experiencia”. 

Sobre el hecho de que la 
mayoría de los encuestados 
por Morena consideraron 
que a los juzgadores debe 
elegirlos “el pueblo de Mé- 
xico”, la presidenta estatal 
del Colegio de Abogados ex- 
presó: “Es algo que no tiene 
ni coherencia ni una lógica, 
porque el pueblo de México 
no tiene ni el conocimiento 
nila capacidad”. 


Antonia GutiérrezOrtega, presidenta del Colegio de Abogados. 
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Secuestran a hombre 


Redacción 
Irapuato 


Un hombre fue privado de su 
libertad por personas arma- 
das que entraron a su domici- 
lio, la tarde de este lunes en la 
colonia Los Fresnos. 

Los responsables huyeron 
con su víctima con rumbo 
desconocido, no sin antes 
disparar al aire у a la fachada 
de la vivienda en varias oca- 
siones. 

Los hechos ocurrieron alre- 
dedor de las 3:30 de la tarde 
de este lunes, en un domicilio 
ubicado en la calle Caoba, a 
unos metros del trébol de la 
salida a Abasolo. 


Se informó que un grupo 
de personas armadas llegó 
a bordo de un vehículo. Los 
hombres bajaron del auto y 
con violencia entraron al do- 
micilio. 

Una vez dentro, ubicaron 
a su víctima y la sacaron del 
hogar. 

Estos hechos fueron repor- 
tados al Sistema de Emergen- 
cias 911 y de esta forma fue 
que llegaron unidades de los 
tres órdenes de gobierno para 
atender a la familia que se en- 
contraba bajo crisis nerviosa. 

Pese ala operatividad de los 
uniformados por la zona, no 
fue posible la localización del 
hombre ni de sus captores. 


SUCESOS) А7 


Ejecutana dos que 
usaban muletas 


Uno, de 35 años, murió en la zona Centro de Salvatierra; el otro, un adulto 


mayor con discapacidad, al que le faltaba una pierna, en la capital del estado 


Redacción 


Un hombre de aproximada- 
mente 35 años murió luego de 
ser atacado a balazos cuando 
caminaba sobre la banqueta 
de la calle Leandro Valle, de 
la zona Centro de Salvatierr: 

Hasta el momento, la víc! 
ma no ha sido identificada. 

Se informó que el fallecido 
caminaba con unas muletas 
sobre la banqueta cuando 
unos hombres a bordo de una 
moto sele acercaron y sin me- 
diar palabra le dispararon en 
al menos dos ocasiones para 
después huir. 

El cuerpo dela víctima que- 
dó tirado sobre la banqueta, 
afuera de una tienda de aba- 


ía pantalón verde tipo 
militar y playera azul; a un 
ado se encontraban las 
dos muletas. 

Esto ocurrió alrededor de la 
1:30 de la tarde este lunes 17 
de junio, en la calle Leandro 
Valle, casi esquina con Allen- 


de, El fallecido presentaba 
una herida en la cabeza. 


En la capital 


Un hombre de la tercera edad 
con discapacidad fue ase- 
sinado a balazos en una ca- 
lle de la colonia El Edén, en 
Guanajuato capital. 


Detrásdel 
anuncio quedó 
elhombre y 
Juntoaéluna 
muleta, enel 
hechode Sal- 
vatierta/Foto: 
StafraM 


La madrugada de ayer, José 
Manuel, de 65 años, se encon- 
traba en una de las calles de 
esta colonia donde, al pare- 
cer, un solitario hombre llegó 
le acercó con un arma de 
fuego. 

José Manuel a quien le fal- 
taba una pierna, trató de de- 
fenderse con las muletas; sin 


SUCESOS EN CORTO 


RECIÉN DEJÓ ANEXO 


embargo, el sicario le disparó 
por lo menos en seis ocasio- 
nes. 

Anoche, en el municipio de 
Salamanca, un hombre fue 
ultimado а balazos enla zona 
dentro de la ciudad. 

Esto sucedió en la esquina 
de las calles Venustiano Ca- 
rranza y Matamoros. 


balacera 


Hombresarmados entraronalacasadelavíctimayselalleva- 
ronalafuerza; sucedió enla colonia Los Fresnos, en Irapuato. 
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La discusión entre dos hombres terminó cuando unole disparó 
alotro,enlacomunidad La Aurora, en Celaya./Foto:Staffam 


Acribillan a tres más 
en Celaya y Apaseo 


bres terminó en tragedia 
después de que uno de los 
involucrados mató de 
disparos al otro, en la comu- 
nidad La Aurora, en Celaya. 

Fue cerca de las 3 de la 
tarde de este lunes que se 
reportó una persona herida 
por arma de fuego muy cer- 
ca de San Juan de la Vega. 

La Policía Municipal llegó 
hasta la calle Vicente Gue- 
rrero casi esquina con San 
Juan de Dios, donde vio a 
un hombre ensangrentado y 
con visibles heridas de arma 
de fuego. Al verificarlo, con- 
firmó su muerte. 

Minutos antes del ataque 
la víctima se encontraba so- 
bre la calle, platicando con 
otras personas cuando llegó 
el agresor, le reclamó a la 
víctima y discutió por unos 


minutos para después sacar 
un arma de entre su ropa y 
disparar en al menos seis 
ocasiones y huir. 

El hombre cayó herido con 
disparos en el pecho, se su- 
po que era vecino de la co- 
munidad y tenía entre 40 y 
45 años, sin даг а conocer su 
identidad. 

п Celaya, la Fiscalía in- 
formó que del ataque del 
domingo en en el barrio de 
San Juan, un hombre, iden- 
tificado como Francisco Ja- 
vier, falleció cuando recibía 
atención médica. 

Apaseo el Alto, un jo- 
ven, identificado como Lu 
Miguel, perdió la vida tras 
ser atacado a balaz 
colonia Nuevo M 
acuerdo con fuentes policia- 
cas, el crimen ocurrió este 
domingo y los presunto: 
responsables huyeron a bor- 
do de una motocicleta. 


muerto 


Hallan 


CERCA DE ACADEMIA DE POLICÍA 


Ultiman a pareja; muere él 


Un hombre muerto y una 
mujer herida por balazos fue 
el saldo de un ataque registrado 
a200 metros de las instalacio- 
nes dela Academia de Policía, 
en Irapuato. 

El hecho ocurrió cerca de las 
7:30 de la noche de este lunes 
cuando decenas de personas 
transitaban porla zona, regre- 
sando de escuela y centros de 
trabajo. 

Una llamada al 911 alertó sobre 
detonaciones por arma de fue- 
go, al mismo tiempo que otras 
llamadas indicaban la presencia 
de una pareja herida en la aveni- 
da Solidaridad, casi esquina con 
calle Nayarit Poniente. 

Fueala altura de un popu- 
lar negocio de venta de tenis 
donde los policías localizaron a 
un hombre y una mujer tirados 
sobre lavía pública. 

Al lugar llegaron dos ambulan- 
cias con paramédicos, que con- 
firmaronel deceso del hombre 


y trasladaron de emergencia a 
la mujer, que presentaba dos 
heridas de bala. 

Lazona rápidamente se llenó 
de elementos policiales, ya 
que a unos cuantos metros 
se encuentran las oficinas de 
Protección Civil del municipio, 
asícomolas instalaciones de la 
Academia de Policía. 

Lazona fue acordonada de 
extremo a extremo con cinta 
amarilla por parte de los agen- 
tes policiales. 

Según trascendió, la pareja 
caminaba por la vialidad cuan- 
do fue interceptada por hom- 
bres armados que les dispara- 
ronen repetidas veces. 

Extraoficialmente se sabe que 
los atacantes huyeron en direc- 
ción ala Deportiva Sur, donde 
se perdieron entre las calles. 

El hombre fallecido fue identi- 
ficado como Antonio, de quien 
se desconoce la edad. 
Redacción/ Irapuato 


cuerpo 
en cerro 


El cuerpo de un hombre 
fue localizado en una zona 
септі de la colonia Rivera 
delos Castillos, en León. La 
víctima tenía poco tiempo 
de salirse un anexo. 

Elhecho ocurrió alas 7:55 
dela mañana de ayer, sobre 
lacalle Del Cocinero esquina 
con calle Almacenistas. 

Personas que pasaban por 
el lugar reportaron al núme- 
ro de emergencias П que 
sobre lazona cerril estaba 
un cuerpo con huellas de 
violencia. 

La víctima era de com- 
plexión delgada, cabello 
corto; vestía un jersey de 
beisbol en color blanco, 
pantalón de mezclilla oscu- 
roy calcetines blancos sin 
calzado. 

Los testigos al ver que se 
trataba de un vecino dela 
zonale avisaron a sus fami- 
líares, quienes acudieron al 
lugar y refirieron que había 
estado interno en un anexo 
y tenía poco de salir. 

Enotro hecho en León el 
cadáver de una persona en- 
vuelta en bolsas de plástico 
fue localizado cerca de una 
secundaria, en la colonia 
Rizos de la Joya. 

Elhallazgo fue reportado 
minutos antes de las7 de 
lamañana de este lunes, 
sobre la calle Caliza casi es- 
quina con Fosforita 

Vecinos contaron que 
desde las 3 de la madruga- 
da el cuerpo fue abandona- 
do por hombres que viaja- 
ban en una camioneta. 
Redacción /León 


y herido 


Redacción 
Celaya 


Un hombre herido y un 
muerto fue el saldo que de- 
jó un intercambio de dis- 
paros en el Barrio de San 
Miguel. 

Fue cerca de las 8:40 de 
la noche que se reportaron 
detonaciones de fuego en 
la calle Mutualismo casi 
esquina con Antonio Rá- 
bago, donde encontraron 
un hombre tirado en un 
charco de sangre y a lado 
de una motocicleta. 

Una calle más adelante 
estaba estrellado sobre un 
local un auto verde, con 
otro hombre herido. 

Paramédicos revisaron 
a las dos víctimas y con- 
firmaron que el hombre 
que viajaba en motocicle- 
ta ya no contaba con vida, 
el conductor del carro fue 
llevado de urgencia a un 
hospital. 

En el cruce de Mutualis- 
mo y Antonio Rábago, los 
conductores se encontra- 
ron yambos se dispararon. 

El motociclista quedó 
tendido en el suelo y el con- 
ductor del auto siguió su 
camino, malherido, y ter- 
minó estrellado en un local 
de la calle Rafael Suarez. 

Peritos y Agentes de 
Investigación Criminal 
comenzaron a recabar in- 
dicios y tratar de revisar 
cámaras para tratar de co- 
посег cómo sucedieron los 
hechos. 
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Juntoalavíctima quedólabicicletaenla que circulaba porla 
calle Primero de Mayo, enel municipio de Acámbaro./ staffam 


Atacan aciclista 
en Acámbaro 


Redacción 


Un ciclista de aproximada- 
mente 35 años murió este 
domingo, al ser atacado a 
balazos cuando circulaba 
sobre la avenida Primero de 
Mayo, en la Zona Centro de 
Acámbaro. 

Se sabe que el ciclista cir- 
culaba con dirección a las 
vías del tren cuando unos 
hombres armados le dispa- 
raron en repetidas ocasio- 
nes. 

El hombre quedó tirado 
sobre la banqueta y a un 
costado su bicicleta; vestía 
camiseta color negra, pan- 
talón de mezclilla y tenis ne- 
gros y llevaba una mochila 
color azul. 

En Pénjamo, un hombre 
identificado como Aarón, de 
26 años, fue asesinado a ba- 
lazos la noche del domingo 
en la colonia La Rinconada. 

Las ráfagas de alto poder 


alrededor de las 11:15 de la 
noche alertaron a los habi- 
tantes de la Zona Centro, 
informando que, en la calle 
La Presa, entre Tanhuato y 
Ojo de Agua, un automóvil 
había sido rafagueado. 

Policías municipales acu- 
dieron al lugar y encontra- 
ron un automóvil de la mar- 
ca Volkswagen, tipo Jetta 
en color blanco, orillado y 
con las luces prendidas. Al 
acercarse vieron que en su 
interior había una persona 
herida. 

Enseguida al lugar arriba- 
ron paramédicos que certifi- 
caron que ya no contaba con 
signos vitales. 

А decir de los vecinos del 
lugar, todavía se encontra- 
ban familias celebrando 
el Día del Padre cuando se 
escucharon las fuertes de- 
tonaciones, por lo que de- 
cidieron refugiarse en sus 
hogares. 
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EDICTO 
PUBLIQUESE POR DOS VECES CONSECUTIVAS PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO Y DO VECES SEGUIDAS EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULA: 
[CIÓN DE ESTA CIUDAD Y EN EL TABLERO DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, HÁGASE 
SABER RADICACIÓN EN ESTE JUZGADO TERCERO CNIL DE PARTIDO DEL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE ANTONIO ROSILES CELAYA, EXPEDIEN- 
TE NÚMERO (275/2024 DENUNCIADO POR JOSEFINA ROSILES MEDINA А EFECTO 
DE QUE SE PRESENTEN 105 QUE SE CREAN (ОН DERECHO A LA HERENCIA Y | 
ACREEDORES DE LA MISMA DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS HÁBILES 
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN EN EL 
PERIODICO OFICIAL. DOY FE 

SALAMANCA, GUANAJUATO; VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO 2024, 

SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CMIL DE PARTIDO 
LICENCIADA MARÍA CARMEN ARROYO GARCIA 


EDICTO 
PUBLIQUESE POR DOS VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTA- 
DO Y DOS VECES SEGUIDAS EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE 


CREAN CON DERECHO A LA HE 


TÉRMINO DE TREINTA DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL | 

DE LA ULTIMA PUBLICACION DEL PERIÓDICO OFICIAL -DOY FE. 

SALAMANCA, GUANAJUATO; VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO 
2024, 200 Años de Grandeza: Guanajuato como Entidad Federativa, Libre y 
Soberano. SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE PARTIDO LICENCIADA 


КЕЧ 
HRG 


del Estado, Tablero de Avisos de ste 
[Juzgado y Periodico de mayor direv | 
loción en esio localidad, anunciese 
el REMATE EN PRIMERA ЛОКА 
del siguiente bien inmueble ubicado 


Ez 
i 


Ц 
y 


ji 
E 


лала: 
ТА 
аал 
Кш 
кырчу 
a 
Бет 
a 
incl ay nde и meme. 
ie 
is 
трт 
Er 
ини 
“© de Pardo. 


superficie 102 metros cuadrados, 
соп las siguientes medidos y co 
lindanias, al Noreste 6.00 metros 
lineales con vialidad Quinta Porat 
so, al Sureste 17.00 metos lineales 
ton area de donación, al Suroeste 
6.00 metros lineales con propiedad 
privada, al Noroeste 17.00 metros È- 
nesies con numero oficial 137 dela 
manzana 3, siendo postura legal la 
е cubro dos tercios de la cantidad | 

SÍ 589,000.00 (un millón qui 
mientos ochenta y nueve mil pesos 
00/100 МА), valor pericial бойо, 
¡omvocindose postores у citóndose 
acreedores, se señalan las 1200 
doce horas del ба 24 veinticuatro 
de junio del обо en сизо. para que 
tenga verifentivo en el осі de éste 


ЖЕРЕ: Ө] 


A SECRETARA INTERINA DEL JUZGADO TERCERO CDE PIDO 
"UC PAUNA GAROA VENTURA 


EDICTO 


eS 

аи, ebeni вова e loa й еп б, тшп a | 
ma dll orelan 

en PRIMERA Шии 43 SO cc, 


д publiques por des veres e l lr de нын de ese gado, e l 
yi анана doake и тай lu y wbi rs 


н 


пета del Бел ате өз | 
УНП укн ра Mara 


H 


Ш 


ЕЕ 


| 


уена: 
= Я TI de moyo de 204. 

с еа 

энне del Jugado Tercero de Primera latencia (й... 


EDICTO 
AA MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO DE LA NACI ÓN SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO OMIL 


PUBLICARSE DOS VECES CONSECUTAS EN EL PERIOICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO Í pe IRAPUATO, GUANAJATO. ESTE PUBLÍQUESE POR DOS VECES SEGUIDAS PERÓDIO ОНО. 


Renteria y Brisa Suarez Paredes 
Себу, Guanajuato, a 04 cutr de 
Jonio del año 2024 
[ato o de li nm за Licenciado Antonio Rodriguez 
ik a Bit ora cl арі н Hernandez 
bit Secretario del Juzgado Tercero Cil 
йш de Partido 


OFICAL DE GOBERNO DEL ESTADO. 


Por este publíquese, 02 dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 02 
ys veces seguidos en uno de los diarios de mayor rula en ese Partido 
y fiese en lo Puerta de este Tribunal, nunindo radicación de JUICIO SUCESOR | 
INTESTAMENTARIO nómer (326/2024, en el Juzgado de Partido Cort il de esto 
(бобо, denunciodo por MA. DEL ROCÍO BALDERAS ARVIZU, ARACEU BALDERAS ARVIZU 
Y MA ESTHER AB TAPIA. o Bienes de PEDRO GALDER ШИП, cds ls | [е 
personas que se creon con derecho a la ете увео o la misma, se presenten 
ada denan del imino e vin sp del da siente l 
бебо нта publican del Edici en el Periódico Oil del Estado. 
ATENTAMENTE 
нүп, Guanajuato, o 04 del mes de junio de año 2024 
“SECRETARIA DEL JUZGADO DE PARTIDO CUARTO CML 


Jo radicación en este 


EDICTO Райро резен por 2 des veces comes en el parodia ош 

da ел, y ds vees ердин en ин de ls is dem 

оа, haciadole saber la porte demondoda ALMA DELIA RAMIREZ 
de parido ит espiando ea melena de 


Y PERÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD, TABLA DE ASOS DE ESTE JUZGADO | GOBIERNO ESTADO САЛТО Y PERIÓDICO DE NATOR CIRCULACIÓN ANUN 
CTO TO SE IC E анин вло экоо озон т ion О IOO SO MSM RS A 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ALBERTO RUZ LOPEZ, DENUNCIADO POR MA. GUADALUPE | шаи LÓPEZ, PERSONA QUE FALLECIÓ EN FECHA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2014 E LA CIUDAD DE 
Маша RIGEL Ш, GUADALUPE, ШЕШ Y ALBERTO 10005 DE APELLIDOS KU HER | ур). шили, БЕ NUMERO (65/2070 PROMOVIDO POR JACHELINE MUÑOZ 
ANDE A EFECTO DE ШЕ COMPARECAN QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LA HEREN | Ganca, ouuo 1 FRANOSO CUSTODIO GONZALEZ ЫА STE 
CAVE DE и MSAA A шй тш ул танир DOVRO NG TERNO DE| ра so ао ТИН LOA LA OS И MISA PUA 
TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ША PUBLICACIÓN DEL EDICTO EN EL PERIÓDICO | que SE PRESENTEN A DEDUCIR SUS DERECHOS DENTRO DEL TERMINO LEGAL 30 DÍAS CONTADOS А 


ATENTAMENTE 

IRAPUATO, GTO, A DEJUNO DEL 24 2024, 200 Aes de Gronden: 

EDICTO бозун como лд Feder, Libre y Soberana 
SECRETARIA DEL JUZGADO CUARTO CNL DE PARTIDO UC ARACEU ORTEGA BRO 


тта DEL OA SIGUIENTE AL DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO EN Н PERIÓDICO OFIC. 


IRAPUATO, GUANAJUATO A 15 DE MAYO DEL AÑO 2024 204, 
ТЮ шә de render: Conejo como міо Federata Libre y Soberana 


EDICTO 
os de moyar со en 


EDICTO; 
Por este publica dos т отыл en eco Ol del Gober del sado y 


Deia de mc ОП 
Таш od ТА И и айа ш Gl 


ША 
коло, бийин se de junio de ds ml enero 
SECRETARIO DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN MATERIA Ниш DE OS PARTIDOS JUDICIA- 


EDICTOS 
te publiques por ua solo vez en al periódico oficial del Gobierno 


об con el apercibimiento que de no hacerlo, se le haren les subsecuentes por 
а рейт 


үтү Janto y a ш булеп la ипе de se pagode caps 
simples бе тообо, edicto que se en los estrados de este tribunal por todo el 

del emplazamiento. EN APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, 21 DE MAYO DEL AÑO 
12074. SECRETARIA DÉ ACUERDOS LIC. HANNY JANNET ZAVALA PEREZ. 


7 EDICTO 

(Por éste publiquen, 02 ds veces consecutives en el Periódico Ocio del Бе. 
y 02 dos veces seguidos en une de les diarios de mayor colación en éste oia 
бой, y fjese en lo Porta de este Tribunal, noncind odian de ЛОО SUCE 
SORIO INTESTAMENTARIO número (322/2024, en el Juzgado de Partido Tercero Cil 
de esto Ообо, denunciado por ELEAZAR, LEONARDO, OLGA, NORMA, A. GUADALU- 
PE, YOLANDA Y VALENTIMA TODOS DE APELLIDOS JUAREZ MALDONADO, por su propio 
derecha o bienes de LUCIANO JUAREZ MARAVILLO también conocido como LUCIANO 
JUAREZ cidos olos personos que se creon can derecho la herenciay ocreedores 
оо mismo, se presenten o deducir sus derechos dentro del mino de 30 int 
días o porti de In біта publicación de dico en el Periodico Oil del Esodo. 
(йот боону, o 04 de jonio del año 2024. El Secretario del Jugado Tercero 


шашак Пн, 


Por este publicarse dos vecs caos en el Periodin Обов dl Gobierno del E 
todo, Diario de Mayor Clacó de ëse portido Judio y Tablero de avisos de este 
дей, onncisalrodnción on ste дой, Tercero de lo Civil de Celaya, бн, 
lo Sucesión Intestomentario número de expediente (144/2024 o bienes de J. CAR- 
MEN MARTINEZ CARACED TAMBIÉN CONOCIDO COMO J. CARMEN MARTÍNEZ quien 
Falleció el dio 14 de julio del año 1977. denunciodo por Pedro, Ma. Esther y Ма. Felisa 
tods de opelidos Marinez Mancera, por u popa derecho ее o quienes se veon 
п derecho ola herencia y тиби de lo misme, poro qoe se presenten o deducir 
loque эл derechos convenga, dentro del termino de Эй eto dis suenos a lo 
та йїп del io el Periodo Dil del Gobierno del Esodo 

(шо, Соок 21 de meo del йө 204 dos mien 2024. ic Anto- 


, periódico de mayor circulación esta йй, tablero de ovisos 


MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BEVA 
BANCOMER quien ate tenio lu denominación social BBVA BANCOMER 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de Flavio Armando Gid Estrado, consistente e: 
que conforma el conjunto habitacional denominado Vilo 
conjunto habitacional denominado Quinta Las Vils en 
ila Aha número 164 (ciento sesenta y cuatro) elote 5 (cinco) mom- 
zana 15 (quinco). Qe mide y linda: М Norte 6 m (seis metros lineales) 
(ол lote de terreno número 18 (dieciocho) de la manzana 15 (quince) 
Privada Vila Real. A) Sur 6 m (sis metros lineales). Con а colle Vilo Alta, 
AI Oriente 18 m (dieciocho metros lineales}. Con ae de terreno número 6 
(seis), y Al Poniente 18 m {dieciocho metros lineales}. Con loe de terreno 


X4- Porcentaje tatal común 55.06 т? 
(cincuenta y cinco ¿Am 
(emo sesenta y tes 6/100 metros cod 

m2 (ento ocho metros cuadrados). Almanedo 


el Despacho del Juzgado Tercero del Ramo Civil 
Ей heres de o del del 20M4 dos тй mo, sende 


3 


PUBLICATUS 
3 VACANTES 
© 462 125 1481 


e 


короо, боолоо, а 07 siete de junio del 2024 dos 
mil veinticuatro, 
LA SECRETARIA HABILITADA DEL JUZGADO TERCERO 
CNIL DE PARTIDO 
LC JANETH DANIELA ARELLANO CORDOBA- 


EDICTO, 
[Por Би рден. 02 ds pcs consecutivas nel гөй Бон del Esa, dos os рий en oo de os arios de mayor баба 
|en ев Ciudad, y jese en la Put de esin Tona, con el fi de ntc, con fundamento en ol lo 121 dl Cidigo de Рова 


Fest ds loco de establecer el "ermino de 0 ds di hables сапы o parte del digit l de lia 
| Perindo Обаа del Estado, nv de que el mismo а sido emplazada pr et; pao qe Бедана sl sto 26 del Cd 
de Procedimientos Сне, vigente en ol Estado comparezca ar 5 pr пава de su representonte egal а сите завеса байна quee а 
тоё per теда de йд асове ра ode meda pra ll eco, os puts slds qu an la senta # з 16 decis 
de agosto del 2023 des т! найте, dd ls сае: sos siguientes: PRIMERO, Este Jugado al completo pra conocer del теў. 
SEGUNDO. Раде la vin sumaria cl ola qve sens al presente талы. TERCERO. La апи вби sd les elementos cotos de 
и ación y ае ue rebelde, en иван, dro lo ermincin dl otro clado ros portes а baber eo pct 
Па rescisión del corto de arndemto y e condeno al зајма al pogo de lo реса referides en el cosido quod ese 
Fada. CUARTO. De кћи con lo dispuesto pr йасап IN del атина 11 de а Ley el Import sabre l Bat, se rogue 0 l parte 
ойга pora que dent de as o ds guie qu unese jc ed sentencia, compraba haber mii les compres хан: | 
'carespadents вт que n haces procedera а informar al Servos de Admira амыга a omisión menado. QUNTO 
Se condena lado pago de loo: press, que а cn baya temdo qe ear la патат dl presente ca e єт 
| primera ntc. SENO. Des solida l expediente en al bra d aro de ese gado, ee la Spare y e а рапава. 
ан байати como asunto нии на Кода a preseste пава в foma aleco sla porte ociera. en e sz 
илай: para tl ele, y pat medi de eds l demandada e minos del rico 1) dl Cabo de Predios Ge ngenta e l 
Esla ola resolvió у ra lcd SANJANA AZUCENA ESCOTO GOMEZ uz de oido Cuco Сй de este Partio Jia qu азаа 
ап Seat de verdes, cido ALCIA LAGUNA КАРД que эга y da e; y ración y/o adición de sentenci 8с de fecha 29 
[veintinueve de agosto el 1073 dos md айне, derado los cuales san los “pinte PRIMERO. си Juzgado fot сарае pore атин y 
resolver sabre lo айизодп y/o adicion secado. SEGUNDO. Resulta procndeste абва y/o mó de a sente defnite даза da 
16 dc de opto del presente uio, en los rminos precisades on авз навба tercero de еа den. TERCERO. Se трип le presente 
павя pre tae de a итв: mencionado con ate. aque la гвал en forma decrece la porte acora, 
[en 8 buzon еши para lee; y por тей de вд al demandado on minos del этиш 121 de! (эй 4а Раван Са. 
Vigente en el Estudo. Asi lo resolvió y тта la Кеда ИЛИМА AZUCENA БОТО GOMEZ, Juez de Pri curo Cri, ей portide qoe 
(ои com Secretaria de ий cada ШО LAGUNA НАМА ди анаа y de fe. 
ГЕ 
заста de Juzgado биги Со de Рыба de ete Cdad 
Tic Ala Lagana Шара 


Cv de Partido se esta бой. LICENCIADO ANTONIO RODRÍGUEZ HERNANDEZ. 


ni фә бело Secretario del Juzgodo Tercero de Io Crvi de Celaya бю. 


EDICTO 
Por este publiquese por dos veces consecutivas en el Pe 

dos veces seguidas en el periódico de mayor circulación en esta ciudad, notificando a PABLO ALBERTO 
CASTAÑEDA HERNANDEZ: y transcribiéndose lo siguiente: PREÁMBULO Irapuato, Guanajuato; a cuatro 
Фе junio del año 2024 dos тй veinticuatro. 2024. 200 Años de Grandeza: Guanajuato Entidad Federativa 
Libre y Soberana VISTO para resolver el juicio especial sumario hipotecario, promovido рог las licen- 
ciadas Ma. Reyna Vallejo Pérez y Jazmin Berenice Casilas Maldonado, en su carácter de apoderadas 
generales para pletos y cobranzas actualmente de BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México, en contra de Pablo Alberto Castañeda Hemández y 
Lucero Andrea Rosales Juárez, sobre cumplimiento de contrato de apertura de crédito simple con 
interés y garantia hipotecaria, pago de pesos y otras prestaciones, en el expediente número C394/2023; 
у. RESULTANDO ÚNICO. Las licenciadas Ma. Reyna Vallejo Pérez y Jazmin Berenice Сазйаз Maldona- 
do, apoderadas generales para pleitos y cobranzas de actualmente BBVA México, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México, demandan, en la va especial sumaria 
hipotecaria, de Pablo Alberto Castañeda Hernández y Lucero Andrea Rosales Juárez, el cumplimiento 
del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantia hipotecaria, pago de pesos y otras 
prestaciones, dándose entrada por auto del 07 siete de junio de 2023 dos mi veintré, ordenándose 
el emplazamiento al reo, lo que se hizo, siendo omisos en dar contestación a la demanda formulada en 
зи contra, asi como de oponer excepciones y defensas; luego, mediante proveido del 28 veintiocho de 
mayo del presente año, secó a las partes para oir sentencia definitiva, misma que ahora se pronuncia 
CONSIDERANDO PRIMERO (competencia). SEGUNDO (ito). TERCERO (fijación de la is). CUARTO 
(análisis del fondo del asunto). QUINTO (costas procesales) Por la anteriormente expuesto y fundado y 
соп apoyo en lo dispuesto por los articulos culos 224, 225, 227 y 704 K del Código de Procedimientos 
Civiles, se RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado fue competente para conocer y resolver del presente 
negocio y la ма especial hipotecaria abordada fue la correcta. SEGUNDO. La parte actora probó su 
acción especial hipotecaria, y la parte demandada no contesto la demanda, en consecuencia, se declara 
el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantia hipotecaria 
del 06 seis de octubre de 2017 dos тё diecisiete, materia del juicio, por ende, se condena а Pablo 
Alberto Castañeda Hemández y Lucero Andrea Rosales Juárez, al pago a favor de la parte actora, de 
1а cantidad de $779,087.40 (setecientos setenta y nueve mi ochenta y siete pesos cuarenta centavos 
moneda nacional) por concepto de saido adeudado al 31 de octubre del 2021, aldo que se integra de 
la manera siguiente: 1. $753,377.99 (trescientos cincuenta у tres mil trescientos setenta y siete pesos 
noventa y nueve centavos moneda nacional por concepto de saido insoluto del crédito; 2. $25,663.22 
(veinticinco mil seiscientos sesenta y tres pesos veintidós centavos moneda nacional), por concepto 
de intereses ordinarios no pagados generados a la fecha y los que se sigan generando hasta el total 
Фе su liquidación: $46.19 (Cuarenta y seis pesos diecinueve centavos moneda nacional), por concepto 
de intereses moratorios, causados а partir de que se incurrió en mora generados a la fecha y los que 
зе sigan generando hasta е tota de su liquidación: El pago de amortizaciones mensuales del crédito, 
primas de seguro e intereses ordinarios y moratorios que se sigan generando hasta el pago total del 
adeudo de acuerdo al contrato de apertura de crédito que se exhibe. En el entendido, que el pago de 
las cantidades que se encuentran liquidas lo deberá hacer en un término de cinco días, contados a 
partir del ба siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución. Рага el caso de que la parte 
demandada persista en el impago, se ordena sacar а remate el inmueble dado en garantía hipotecaria y 
соп su producto páquese al acreedor, debiendo tomar en cuenta que en dicho procedimiento se deben 
respetar los derechos acreedores preferentes, en su caso. TERCERO. Se condena a la parte demandada 
al pago de las costas erogadas por su contrario con motivo de la tramitación de la presente instancia 
al ser la parte perdidosa. Dese salida al expediente en el ibro de registro de este Tribunal y aviso a la 
Superioridad mediante estadistica y en su oportunidad archívese como asunto totalmente concluido, 
Notfquese por medios electrónicos aa parte actora, y por medio de edictos а la parte demandada. Asi 
lo resolvió y firma el Licenciado CARLOS ISRAEL GOMEZ MARTINEZ, Juez de Partido Tercero Civi de 
este partido judicial, quien actúa legalmente con Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada 
PAILINA GARCIA VENTURA. Doy fe. Irapuato, Gto.; Junio 06 de 2024. Secretaria del Juzgado Tercero 
Civi de Partido. LICENCIADO PAULINA GARCÍA VENTURA. EL EDICTO QUE ANTECEDE SE PUBLICA 
EN EL TABLERO DE AVISOS POR OCASIÓN EL DÍA DEL MES DE DEL DOS MIL VENTICUATRO.- CONS- 
TE- SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE PARTIDO Licenciada Paulina Garcia Ventura EL 
EDICTO QUE ANTECEDE SE PUBLICA EN EL TABLERO DE AVISOS POR OCASIÓN EL DÍA DEL MES DE 
DEL DOS MIL VEINTICUATRO.- CONSTE - SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE PARTIDO 
Licenciada Paulina Garcia Ventura - 


am.com.mx / Martes 18 de junio de 2024 


Celaya: (4611597500 
Irapuato: (462) 624 0000 
Salamanca: (464) 113 0469 


DEL PERÓ DICO ORAL E 
SALAMANCA, шили, A7 DE JUNIO DEL 204 

2924.200 ме, de Grandeza бита romo Базі Fede, Libre y Soberana. 
"A SECRETARIA DELEGADO TERCERO CML DE PAD. 


сто: 
Por éste publiques 1 ds veces consecutivos en el Periódico Ofcial del Би 
[y 2 des veces en el Diario de mayor circulacion, anuncios radicación en se 
[Juzgado Primero de a Civil de Partido Judicia, Juicio еш Intestamento- 
io, número (330/2024 о bienes de Angel Celedon Torres, promovido por los 
Cudadanos Ma. Elano Rendón арай, Maria Nadia Yadira, Jonathon Jasson, 
Morio Ftimo y Мага Guadalupe de apellidos Celedon Rendón. Por éste citese a. 
personos quienes se reon con derecho la herencia y acreedores de l mismo, 
et demi 8 es comodos opari de lo ilime población de 
Ын enel Ptc lc и вратот e deducir ss 
(бәп а T2 de lnie del 
б о 12 de Junio del año 2024. 
ct elo dl pda Par ОА de Pd 
licenciado Yesenia Mario Cuevas Ariogo 


EDICTO. о” 
Publiuese este por б veces consecutivos Periódico Ofcial Esad ү en uno de 
lo Periódicos de Mayor Colación de esta ciudad y Tablero de Avisos del Jur- 
gado Quinto Civil de Partido de Өү Guanajuato anunciando Radicación, del 
expediente número (268/2024 promovido por VERONICA AYALA RODRIGUEZ, 
SERGIO GERARDO, NANCY VERONICA, ANGEL ARTURO y DULCE MARISOL de 
apelidos MERINO AYALA o bienes de SERGIO GERARDO MERINO RAMIREZ quien 
falleció en едо Gudod de Celaya, Guanajuato el йа 10 diez de obri del 2023 
dos тё venir. (е; a ocreedores de lo presente Sucesión y o Из personos 
que se crean con фи o mejor derecho o heredar paro que se presenten dedo 
їп derechos dentro del término Legal de 30 теа dios contados o porti de la 
Úlima publicación Editos Periódico Oio. Doy Fe. Celaya, Gio. 9 de Mayo del 
Ж) Seeai йн Juzgado Quinto Civi Lic. Adolfo Ruiz Moo 


EDICTO 
Este pobla e veces conectivo Psic о Cobo Estado eu como en e peri 
ica de таи colación, bl de ass de e Јаойо Única, Cv fiado Rico 


y опаа, msoludo competente e бона pra соки ү dci й presente азий, 
[SEGUNDO El осе асай Edgar Roberte Apra Moa, ens oie de Apoderado 
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(0 ОРОМ. 001 FE 


SALAMANCA, GUANAJUATO; A 03 DE JUNIO DE 2024 2024. 20 Años de Grow 
бела: бооой como Entidad Federativo, Libre y Soberano LA SECRETARIA 
DEL LADO TERCERO CML DE PARIDO U MARIA CARMEN ARROYO 


didos. dos veces consecutivos en el йо Oficial de Gobierno | 
[del Estado y en el Periódico de Circulación en lo Entidod, há 
ón del Juicio Especial Sucesorio Testamentario número СА 


ний ы von dls 
É eN 
A a о" 


10 de mayo de 2024 2024, 200 Años de Grandeza: 
tivo, Libre y Soberano, E Secretario de Acuer 


сто 
PUBLÍQUESE DOS VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y 
[POR DOS VECES SEGUIDAS EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTE PAR- 


¡ORDINARIA CIVIL, КҮТ 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA. CON LA ADQUISICIÓN 


DEL DERECHO DE PROPIEDAD, 
[RESPECTO DE INMUEBLE UBICADO EN LOTE DE TERRENO URBANO UBICADO EN 


[GASTOS Y COSTAS ; HACIENDOLE SABER QUE DISPONE DEL TÉRMINO DE TREINTA 
A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN EN | 


comparece POR SÍ, 

LO, SE SEGUIRA EL JUICIO EN REBELDIA, Y S LE ТЕНШ t 
[SENTIDO NEGATIVO, DE IGUAL MANERA SE LE REQUIERE PARA QUE SEÑALE DOMI- 
CILIO EN ESTA CIUDAD, PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, APERCIBIDO QUE DE НО 
HACERLO, LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE LE НАН POR LISTA, AUN LAS| 
DE CARACTER PERSONAL SANYO DISPOSICION EN CONTRA DE LA LP! EDO 
asu LAS COPIAS DE LA DEMANDA Y ANEXOS EN LA DE 
[ESTE JUZGADO. DOY FE- SALAMANCA, GUANAJUATO 18 DE ABRIL DE 2024 2024, 
120 os de Grandeza: Guenjuto como Бине Federativa, Libre y Soberana 
LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE PARTIDO LICENCIADA ALEJANDRA | 
MONTEZ ANDRADE >. 


F. BARTOLOMÉ 


¿A limar asperezas? 


SERÁ el jueves próximo cuando por fin se sienten 
a desayunar Xóchitl Gálvez y Marko Cortés, su- 
puestamente para dirimirlas diferencias surgi- 
das en la campaña electoral. 


PÁG.4 


NACIONAL )OPINIÓN )MUNDO 


j 
SERGIO SARMIENTO n 
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Concentrar el poder 


Con la reforma judicial, el presidente 
busca someter a jueces, magistrados 
y ministros, pero esa no es suúnica 
medida para concentrar el poder. 


PÁG. 
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LOCALIZAN 
AUTORIDADES 
ABUSCADORA 


Agentes de la Policía Estatal de Querétaro realizaron 
ayer un operativo en un domicilio en la Calle Enreda- 
dera #5, colonia carretas, en la capital del estado, en el 
marco de la búsqueda de Ceci Patricia Flores Armenta, 
fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, quién 
fuera reportada como desaparecida desde el domingo. 
Ala postre fue hallada con vida. (El Universal) 


PÁG.5 


VALOR AGREGADO 'WICULTUR A 


FRANCISCO MARTÍN MORENO б 


Ús 
4 


Un suicidio 
colectivo 
Los 35 millones que votaron porMo- 
rena, más los compatriotas que no 


sufragaron, ¿estarán conscientes que 
propiciaron la muerte de la República? 


Escaneael código 
y descubre másen: 


ат.сот.тх 


[аа 


Sostienen reforma 
consus encuestas 


MarthaMartínez 
AgenciaReforma 
Ciudadde México 


La virtual Presidenta, Clau- 
dia Sheinbaum, y la dirigen- 
cia de Morena apuntalan la 
reforma al Poder Judicial 
respaldados en las respues- 
tas a las encuestas que apli- 
caron en fast-track el fin de 
semana. 

La reforma plantea, entre 
otros puntos, elegir median- 
te el voto popular a jueces, 
magistrados y ministros, 
una iniciativa impulsada por 
el Presidente López Obrador. 

Sheinbaum presentó los ге- 
sultados de tres encuestas, de 
las cuales se desprende que 
80% de los encuestados con- 
sidera necesaria una reforma 
al Poder Judicial a partir de 
lo que ha escuchado. 

La morenista reconoció que 
el único objetivo es contar 
coninformación para tomar- 
se en cuenta durante la dis- 


Apuntala Claudia Sheinbaum y Morenala iniciativa para el Poder Judicial 


respaldados por el sondeo que aplicaron alos ciudadanos el fin de semana 


ión en torno a la reforma. 
Que consideró yo relevan- 
te? Ya que cada quién haga 
su análisis de los resultados. 
Son más personas o el por- 
centaje de personas que está 


enkoll 


de acuerdo (con la reforma 
judicial). Nosotros ganamos 
la elección con el 59%, más 
% considera que es ne- 
a reforma y más del 

acuerdo con que 


щи A 


Claudia Sheinbaum virtual Presidenta./reform 


Repuntan permisos 
achinos en México 


VíctorOsorio 
AgenciaReforma 


México otorgó 5 mil 018 Tar- 
jetas de Residente Temporal 
(TRT) a personas proceden- 
tes de China en 2023, cifra 
superior a la de los dos años 
previos 

Además, entre enero y abril 
de 2024 fueron concedidas 
otras mil 879 tarjetas a mi- 
grantes de ese país. 

De hecho, China se con- 
virtió ya en el tercer país de 
origen de los extranjeros a 
quienes se expiden las TRT, 
después de Estados Unidos y 
Colombia. 

De 2019 a este año suman 
ya 14,391. 

Según la Ley de Migración, 
la TRT tiene vigencia de entre 
1y 4 años y permite al extran- 
jero que la obtenga trabajar a 
cambio de una remuneración 
en el país -sujeto a una oferta 
de empleo-, entrar y salir del 
territorio nacional cuantas 


veces lo desee y solicitar la in- 
ternación de cónyuge, hijos y 
padres. 

En el caso de los migrantes 
chinos que obtuvieron la tar- 
jeta en 2023, el 67 por ciento 
lo hizo por contar con un em- 
pleo, 20% por reunificación 
familiar y el resto por ser es- 
tudiantes o investigadores o 
por “interés público”. 

El 41% tramitó la TRT en 
Ciudad de México, entidad 
que suma 4,036 tarjetas ex- 
pedidas a migrantes chinos 
desde 2019. Otro 11 por cien- 
to la obtuvo en Nuevo León. 


5018 


tarjetas de residente tem- 
poral se entregaron a perso- 
nas de China el 2023. 


1879 


tarjetas a migrantes fueron 
entregadas de enero a abril del 
2024. 


haya una elección (de minis- 
tros, jueces y magistrados). 

stas encuestas son in- 
formación, no tiene ningún 
otro objetivo más que infor- 
mación, este tema salió aquí 


en esta conferencia, lo pla: 
teamos y este es el resultad: 
dijo Sheinbaum. 

Morena eligió que las en- 
cuestas fueran realizadas 
por las empresas De las He- 
ras y Enkoll, por tratarse de 
las que más se acercaron a 
los resultados de la pasada 
elección presidencial. Ade- 
más, un tercer sondeo lo lle- 
vó a cabo la encuestadora del 
mismo partido. 

Según los datos revelados 
ayer, los sondeos se levanta- 
ron este fin de semana, me- 
diante entrevistas cara a cara 
en viviendas, con un cuestio- 
nario de siete preguntas y 
que van de mil 202 
a mil 458 persona: 

En su conferencia mañane 
ra, López Obrador reconoció 
ayer,que en la reforma al PJ 
existen riesgos de interferen- 
lo del crimen orga- 
ino también de Po- 


Lamitad 
noconoce 
el tema 


Las encuestas ordenadas 
por Morena revelaron 
que un 52% de los 
cuestados no sabían de la 
reforma al Poder Judicial, 
que promueve AMLO y la 
virtual Presidenta electa, 
Claudia Sheinbaum. 

Alos encuestados se 
les preguntó: “El Presi- 
dente Andrés Manuel 
López Obrador y la Pre- 
sidenta electa Claud 
Sheinbaum están pro- 
poniendo una reforma al 
Poder Judicial. Antes de 
que yo se lo menciona 
¿usted estaba enterado/a 
deestoono?”, 

Solo un 48% respondió 
que conocía del tema y el 
resto que no sabían de élo 
no contestaron. 

A pesar de ello, 77 por 
ciento consideró nece- 
sario reformar el Poder 
Judicial de acuerdo con 
la encuesta de De las He- 
ras, 83% según Enkoll y 
81% según la encuesta de 
Morena. 

“El diálogo y la parti- 
cipación es importante, 
vamos a esperar a que 
se den los foros y quese 
conozca la propuesta que 
hizo el Presidente y que 
tiene como esencia lo que 
se preguntó en lasen- 
cuestas”, dijo Sheinbaum 
ayer, en conferenci. 


B.2) AM2 


MIGRACIÓN 


Busca Sheinbaum apoyo de EU y Canadá 


La futura presidenta de 
México Claudia Sheinbaum 
afirmó ayer que insistirá a 
Estados Unidos y Canadá para 
que participen en los planes de 
cooperación regional para aten- 
derla ola migratoria y se mostró 
afavor de que se abran canales 
legales para la migración. 
Sheinbaum dijo en una 
conferencia de prensa que 
seguirá insistiendo para que los 
gobiernos de Estados Unidos 


АДАМГО 
inepto' 


YalinaRuiz 
ElUniversal 
Ciudadde México 


El empresario Claudio X 
González arremetió en 
redes sociales contra el 
triunfo de Morena en las 
elecciones del pasado 2 
de junio, y contra la admi- 
nistración del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador. 

“La contundencia del 
triunfo morenista no bo- 
rra ni la ineptitud, ni la 
corrupción, ni la falta de 
resultados de la adminis- 
tración de López Obra- 
dor”, señaló el empresario 
enla plataforma X. 

Claudio X. González rei- 
teró que le resulta difícil 
creer que tantos mexica- 
nos votaron por ponerle 
un “segundo piso” a una 
administración que consi- 
deró desastrosa. 

“Esto nos deja un país 
violento, ensangrentado, 
sin salud, sin educación, 
endeudado, con una pre- 
ncia inusitada y omino- 
dela delincuencia orga- 
nizada”, añadió. 

Refirió que para “los de- 
rrotados” hay mucho que 
entender y aprender. Ade- 
más, las tareas que tienen 
son: la resistencia demo- 
erática y la construcción 
de una alternativa viable 
para el futuro. 


y Canadá entiendan la impor- 
tancia de la “cooperación para 
el desarrollo". 

“Hay que atender las causas 
de la migración y que haya re- 
cursos disponibles de Estados 
Unidos para la cooperación", 
indicó la próxima presidenta sin 
ofrecer detalles. 

Sheinbaum se mostró dis- 
puesta a darle continuidad al 
“Diálogo de Alto Nivel" en mate- 
ría de seguridad que impulsaron 


en 2021 el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y su 

par estadounidense, Joe Biden, 
para atender los problemas de 
tráfico de drogas y migración. 

En suintervención, la próxima 
presidenta mexicana también 
resaltó la importancia de que se 
“abran los canales legales para 
la migración”. López Obrador 
ha pedido reiteradamente a 
Washington que aumente el 
número de visas de trabajo para 


los migrantes. 

Hace dos semanas, López 
Obrador instó a Estados Unidos 
allegar acuerdos para realizar 
deportaciones directas de mi- 
grantes a sus países de origen y 
evitar que tengan que pasar por 
México cuando son expulsados. 

En ese sentido, el subsecreta- 
rio de Seguridad Nacional esta- 
dounidense, Blas Nuñez-Neto, 
señaló que Washington estaba 
en discusiones constantes con 
gobiernos en todo el hemisferio 
este y oeste para llegar a acuer- 
dos derepatriación y devolver a 
los migrantes de la manera más 
acelerada posible. (AP) 
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Respaldan 
a Samuel 


ElPresidente Andrés Ma- 
nuel López Obrador solicitó 
ala Fiscalía General de la 
República (FGR) iniciar una 
investigación sobre el supues- 
toacoso del que son víctimas 
el Gobernador de Nuevo León, 
Samuel García, e integrantes 
desu gabinete. 

Durante su conferencia, el 
Presidente arropó al Manda- 
tario de Nuevo León 


Busca PRD en TEPJF 
recuperar registro 


уу Pretende Jesús Zambrano, líder del Sol Azteca, pelear por 200 mil votos 


para mantener su afiliación como partido ante el Instituto Nacional Electoral 


ÉrlkaHernández 
AgenciaReforma 
Ciudadde México 


Con más de 200 recursos de 
impugnación ante el Tribu- 
nal Electoral sobre la elec- 
ción federal, el PRD busca 
recuperar 200 mil votos para 
mantener el registro como 
partido. 

El líder nacional, Jesús 
Zambrano, y el representan- 
te ante el INE, Ángel Ávila, 
realizan con magistrados de 
la Sala Superior “alegatos de 
oídas” para fundamentar los 
juicios que han presentado. 

De acuerdo con el cómputo 
de los comicios del 2 de ju- 
nio, el perredismo consiguió 
2.43% en la elección a Dipu- 
tados, más alta que para la 
Presidencia y el Senado, por 
lo que para mantener el re- 
gistro requería el 3%. 

Zambrano afirmó que la di- 
rigencia no ha “tirado la toa- 
Па”, “cerrado la cortina” o da 
“por muerto” al partido, por 
lo que aprovecharán cual- 


quier rendija jurídica para 
salvarse. 

“Ese PRD que nació hace 35 
años está cerrando un ciclo 
político de su vida institucio- 
nal, pero nosotros queremos 
seguir luchando y vamos a 
darle hasta el último aliento 

jue tengamos, la última ren- 

ija jurídica que tengamos la 
vamos a aprovechar para se- 
guir peleando por el registro 
nacional del PRD. 

“Somos una fuerza política 


queno la van a hacer desapa- 
recer así tan fácilmente”, dijo. 

El dirigente del Sol Azte- 
ca insistió en que el crimen 
organizado sí afectó su vota- 
ción. 

Por ejemplo, Jesús Zam- 
brano abundó, al menos en 
100 distritos hubo presencia 
el crimen organizado, y en 
decenas de municipios sus 
candidatos renunciaron, por 
lo que la gente no salió a votar 
por ellos. 


Jesús Zambrano aseguró que los senadores del PRDnodaránla 
mayoría a Morena enla Cámara./roto:Agencia Reforma 


Denuncian quema de vehículos 


Redacción 
ElUniversal 
Monterrey, NuevoLeón 


La ex candidata de Movi- 
miento Ciudadano a la alcal- 
día de Monterrey, Mariana 
Rodríguez, denunció más 
irregularidades en la elección 
del pasado 2 de junio, en don- 
de ahora incluyó la quema 
de vehículos a personal de su 
campañ: 

Enrueda de prensa, la espo- 
sa del gobernador de Nuevo 
León, Samuel García, estuvo 
acompañada de dos presun- 
tos afectados y cuya respon- 
sabilidad adjudicó al alcalde 


electo, Adrián de la Garza. 
Esta denuncia, se suma a las 
dos anteriores, donde la eme- 
cista denunció el uso de la 
Fiscalía por parte del priista 
y agresiones a integrantes de 


Mariana Rodríguez sostuvouna 
conferencia de prensa 


su comité. 

“Та violencia de Adrián de 
la Garza y del PRI no paró 
ahí. 

Voy a platicarles sobre los 
casos de las personas que 
fueron atacadas quemándo- 
les sus autos para asustarlos 
e intimidarlos, personas que 
con tanto esfuerzo, trabajo 
y sacrificios construyeron 
su patrimonio y que sólo por 
querer que su ciudad tuviera 
un mejor futuro, fueron lasti- 
madas por estos delincuentes 
electorales”, señaló la ехсап- 
didata emecista. 

Rodríguez reiteró que De 
la Garza se robó la elección 
regia y que las irregularida- 
des y presuntos delitos elec- 
torales deberán sancionarse 
por parte de las autoridades 
competentes. 


Matan a alcalde electo en Guerrero 


JesúsGuerrero 
AgenciaReforma 
Copala, Guerrero 


Un grupo armado asesinó la 
madrugada де ayer al Alcalde 
electo de Сораја, Salvador Vi- 
llalba Flores, luego de bajarlo 
del autobús en el que viajaba 
en las inmediaciones de la co- 
munidad San Pedro las Pla- 
yas, municipio de Acapulco. 

Reportes oficiales indican 
que Villalba Flores, quien ga- 
nó las elecciones del pasado 2 
dejunio por el partido Méxi- 
co Avanza, había acudido a la 
Ciudad de México y regresaba 
aCopala. 

Alrededor de las 3:00 ho- 
ras, en la carretera Acapulco- 
Pinotepa Nacional, un co- 
mando interceptó el autobús 


de pasajeros en el que iba 
Villalba Flores, subió, se diri- 
gió al Edil electo y lo obligó a 
bajarse. 

Los desconocidos dispara- 
ron contra Villalba Flores y 
dejaron su cuerpo tirado en 
el suelo. 

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Guerrero 
integró una carpeta de inves- 
tigación por este homicidio, 
mientras que personal de 
Servicios Periciales realizó 
las diligencias correspon- 
dientes. 

Villalba Flores, quien era 
capitán defragata retirado de 
la Marina, tuvo como princi- 
pal adversario en la pasada 
elección al morenista José 
Luis Chávez Ventura. 

Durante la campaña elec- 
toral, Villalba Flores fue res- 
guardado por elementos de 
la Guardia Nacional, pero 
en esta ocasión no le dieron 
acompañamiento porque, 


según las autoridades loca- 
les, el resguardo solo abarca 
el territorio de Guerrero y no 
fuera del estado. 

La Gobernadora Evelyn 
Salgado condenó el asesinato 
e instruyó a la ЕСЕ a realizar 
con prontitud y eficiencia las 
investigaciones para que no 
haya impunidad en este he- 
cho. 

“Condeno de manera enér- 
gica los deleznables aconte- 
cimientos en los que perdió 
la vida el presidente electo 
de Copala, Salvador Villalba 
Flores. Expreso mi más sen- 
tido pésame y me solidarizo 
con familiares, amigos y sim- 
patizantes del alcalde electo”, 
posteó en redes sociales. 

En junio del 2022, el aspi- 
rante del PVEM a la Alcaldía 
de Copala, Jesús González 
Ríos, fue hallado muerto a 
balazos luego de ser privado 
de su libertad por un grupo 
armado. 


Recibe 
TEPJF 
paquetes 


OtiliaCarvajal 
ElUniversal 
CludaddeMéxico 


La Sala Superior del Tri- 
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) recibirá durante 
esta semana los paquetes 
electorales con las actas de 
la elección presidencial, a 
fin de resolver las impugna- 
ciones presentadas contra 


‘Senadores no darán 
mayoría a Morena” 


Jesús Zambrano aseguró que 
los dos perredistas que ocu- 
parán sendos escaños en el 
Senado no se prestarán para 
que Morena logre la mayoría 
calificada en la Cámara alta. 

Con la pérdida de registro 
del sol azteca, la michoacana 
Araceli Saucedo y el tabas- 
queño José Sabino “Chavo” 
Herrera se quedarán sin 
grupo parlamentario, puesto 
que no podrían integrar una 
bancada. 

Fuentes legislativas ade- 
lantaron que Morena, PT y 
Verde Ecologista pretenden 
llevarlos al bloque mayorita- 
rio para que la 4T pueda ob- 
tener los dos votos que hacen 
falta para alcanzar la mayoría 
calificada. 

“Para evitar especulaciones 
sobre cuál será el papel de 
nuestros dos Ба һоу 
electos, clara y tajantemente 
me dijeron (que) de ningu- 
па manera nosotros vamos а 
contribuir para dar esa ma- 
yoría calificada que requie- 
те Morena para reformar la 
Constitución a su modo”, ata- 
jó Zambrano con un video. 


este proceso. 

Los paquetes enviados por 
los 300 consejos distritales 
del INE serán resguardados 
en una bodega en las insta- 
laciones de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa- 
ción, y custodiados por ele- 
mentos de la Sedena. 

La Sala Superior es la 
encargada del cómputo 
final de la elección de la 
Presidencia de la Repúbli- 
ca, según lo establecido en 
las leyes de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
(LGIPE) y del Sistema de 
Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 

La magistrada presiden- 
ta del TEPJF, Mónica Soto, 
asistió a la recepción de pa- 
quetes electorales dela elec- 
ción presidencial, y aseguró 
que los trabajos marchan 
conforme a los tiempos es- 
tablecidos. 


“En el caso de Nuevo León, sí 
quiero expresar nuestro apoyo 
al Gobernador Samuel García 
y decirle que no está solo, por- 
que está siendo víctima de un 
acoso, de fuertes presiones”, 
Чо. (Agencia Reforma) 


Anulan 
elección 
en Puebla 


Natalia Vitel 
AgenciaReforma 
Puebla 


El Instituto Electoral del 
Estado de Puebla invalidó 
las elecciones en los muni- 
cipios de Chignahuapan y 
Venustiano Carranza, tras 
encontrarirregularidades, 

ог lo que se deberán rea- 

lizar nuevos comicios. 

En sesión de Consejo 
General se realizaron los 
cómputos supletorios de 
los comicios y se informó 
que en 38 de los 85 paque- 
tes electorales de Chigna- 
huapan, el 45%, se encon- 
traron irregularidades en 
el procedimiento de entre- 
ga al órgano, debido a los 
actos de violencia registra- 
dos el día de la elección. 

“Se ha determinado la 
imposibilidad de efectuar 
el recuento por existir 
ciertas irregularidades 
en el procedimiento de 
entrega por el personal 
facultado para ello, por lo 
que no existe certidum- 
bre ni seguridad respec- 
to de la integridad de los 
paquetes electorales, por 
tanto este órgano superior 
de dirección se encuen- 
tra impedido para emitir 
el resultado y declarar la 
validez de la elección en el 
Ayuntamiento”, manifestó 
el Consejo General. 

Luis Gabriel Becerril, 
representante de la coa- 
lición Fuerza y Corazón 
por México en el IEE de 
Puebla, acusó que no hubo 
piso parejo en el recuento 
delos votos en Chignahwa- 
pan. 


E 
4 ‚ч 


ЕПЕЕР señaló que se realiza- 
ránnuevas elecciones. 


FotoReforma 


Salvador Villalba fue bajado de un autobús por hombres armados para luego dispararle./roto:A Reforma 
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EN CORTO 
Sacuden gabinete 


La Gobernadora del Estado 
de México, Delfina Gómez, 
presentó a los nuevos inte- 
grantes de su gabinete, entre 
ellos el Teniente Coronel Cris- 
tóbal Camarillo Castañeda 
como nuevo titular de la Se- 
cretaría de Seguridad, trasla 
renuncia de Andrés Andrade 
Téllez. 

“Esta tarde (lunes) tomé 


EXTRADICIÓN 


Suspenden 
alerta contra 
Ahumada 


Una juez federal suspendió 
temporalmente la ficha 
гоја de la Interpol girada con- 
tra Carlos Ahumada Kurtz, 
para que no sea detenido en 
ningún país con dicha notifi- 
cación que fue emitida en el 
2019, con base en una orden 
de aprehensión porel delito 
de fraude. 

María del Carmen Sánchez 
Cisneros, Juez Cuarto de Dis- 
trito en Amparo de la Ciudad 
de México, concedió una sus- 
pensión provisional al empre- 
sario contra la ficha de bús- 


protesta al Teniente Coronel 
Cristóbal Camarillo Castañe- 
da comotitular en la Secre- 
taría de Seguridad del Estado 
de México”, informó en redes 
sociales la Mandataria estatal. 
Asimismo, tomó protesta 
de Fátima Orquídea Olivares 
Torres como Subsecretaria de 
Cultura. 
(Agencia Reforma) 


| 


queda, lo que allana su posible 
traslado para que enfrente ala 
justicia capitalina. 

Según un acuerdo publi- 
cado ayer por la juzgadora, la 
medida precautoria estará 
vigente hasta que se defina sí 
se otorga o no la suspensión 
definitiva. 

(AgenciaReforma) 


Foros son para “atender 


y escuchar’: 


MayoloLópez 
AgenciaReforma 
CludaddeMéxico 


El senador morenista Navor 
Rojas Mancera aseguró que 
los foros sobre la reforma 
judicial son para “escuchar y 
atender” a todos los sectores 
interesados. 

“La idea es que participen 
todos los sectores, llevarlos 
avarias partes del País”, dijo 
Rojas Mancera tras presidir 
la instalación, en sesión fast 
track, de la Primera Comi- 
sión de la Comisión Perma- 
nente del Congreso de la 
Unión. 


Morena 


de junio que la gente votó 
por un “Plan С’, porque a 
nosotros nos dio la confian- 
za para que hiciéramos una 
reforma profunda al Poder 
Judicial, pero por supuesto 
que tenemos que escuchar, 
tenemos que atender a ti 


dos los sectores que están 
st 


este ejercicio”, agregó. 

“Hoy vimos las encues- 
tas y la gente sí quiere una 
reforma al Poder Judicial. 
Sí quiere meterse en temas 
de honestidad, de recursos 
económicos a los Magistra- 
dos; entonces, yo creo y con- 
fío en que van a ser diálogos 
en donde vamos a tomar en 
cuenta a la gente... si no, qué 
caso tiene, ¿no? Creo quete- 
nemos que escuchar y para 
eso son los diálogos”, señaló 


AM2)83 


Aumenta Pemex 
deuda a proveedor 


уу Debe Petróleos Mexicanos 133 mil 901 millones de pesos a contratistas 


desde mayo lo que representa un alza del 71% a comparación del año 2023 


Everardo Martínez 
ElUniversal 
CiudaddeMéxico 


La deuda de Pemex con pro- 
veedores y contratistas se 
ubicó al cierre de mayo pasa- 
do en 133 mil 901 millones de 
pesos, un incremento de 71% 
a tasa anual respecto a los 78 
mil 274 millones pendientes 
por pagar al cierre de 2023. 

Con ello, la estrategia de la 
empresa productiva del Esta- 
do por dejar finanzas sanas a 
la siguiente administración 
parece complicarse, de acuer- 
do con especialistas. 

El monto que la petrolera 
que dirige Octavio Romero 
Oropeza adeuda a las empre- 
sas que le prestan servicios 
se ha reducido en los últimos 
dos meses. 

Al cierre de abril de 2024, 
esa cantidad se había situa- 
do en 148 mil 281 millones de 


pesos, por lo que se observó 
una reducción mensual de 
14 mil 381 millones de pesos 
09.7%. 

No obstante, los adeudos al 
cierre del quinto mes de este 
año siguen entre los más altos 
reportados por la petrolera, 
además de que la reducción 
mensual está debajo de los 
esfuerzos que el director pro- 


metió el mes pasado. 

En informes, Romero Oro- 
peza había dicho que la em- 
presa iba a realizar pagos por 
70 mil millones de pesos a los 
proveedores. 

“De mayo a agosto se esta- 
rán regularizando los pagos 
pendientes”, señaló el funcio- 
nario en un comunicado, en 
el que señalaba que, en reu- 


Laestrategia de Pemex para dejar finanzas sanas a la siguiente ad- 
ministración podría complicarse, según especialistas./£ unversal. 


niones con las empresas, se 
solicitó apoyar a la petrolera. 

“El negocio de Pemex no 
está en jinetear el dinero de 
contratistas, sino en el cum- 
plimiento de metas, y solo se 
logran estas, si se e cumple con 
los compromisos”, aseguró. 

Hace un mes, previo a que 
se confirmara su ratificación 
en la Secretaría de Hacienda 
para la siguiente administra- 
ción, Rogelio Ramírez de la O 
reconoció quees un problema 
mayor y que “no se puede ta- 
par el sol con un dedo”. 

La petrolera ha enfrentado 
problemas, especialmente 
el año pasado, cuando sus 
pasivos con las empresas se 
duplicaron. En ese momen- 
to, Pemex pidió apoyo a Ha- 
cienda y está le condonó el 
pago de impuestos por cuatro 
meses. 

El Instituto Mexicano pa- 
ra la Competitividad (Imco) 
ha señalado que, pese a los 
apoyos del gobierno federal, 
la deuda de la petrolera con 
proveedores ha escalado casi 
al triple en este sexenio 


Reclama AMLO a UNAM por ‘meterse’ en reformas 


EduardoDina 
ElUniversall 
CiudaddeMéxico 


El presidente Andrés Ma- 
nuel López Obrador reclamó 
a expertos de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi- 
co (UNAM) por “meterse” 
publicar un апа! 

de las 20 reformas del titular 
del Ejecutivo, y volvió a стї- 
ticar el modelo del Ins 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) porque, dijo, 
“es una educación para la de 
fensa, fundamentalmente, & 
intereses personales y empre- 
sariales”. 


el ITAM, pero es una educa- 
ción para la defensa, funda- 
mentalmente, de intereses 
personales y empresariales 
por legítimos que sean. 
dónde está el interés público? 
¿Y dónde está el interés públi- 
co, quién defiende el interés 
público? ¿Dónde está el de- 
recho constitucional? ¿Dón- 
de está el Derecho Agrario? 
¿Dónde está el derecho labo- 
ral? No existe, lo acabaron. 
“Ү en el Instituto de Es- 


la UNAM) llegaron a ser di- 
rectores maestros del ITAM, 
cuando era una gran escuela 
de Derecho”, expresó López 
Obrador en su conferencia 
mañanera. 

“Pero así está Economía 


también, seapagó Economía. 
Los directivos en la нен 
todos muy conservadores 
derechizó la UNAM, todo: {а 
to lo puedo decir porque со- 
mo ya me quedan 100 días”, 
agregó entre risas. 


Responde la UNAM 
al reclamo 


Tras el reclamo que hizo el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador a integrantes 
del Instituto de Investigacio- 
nes Jurídicas de la Universi- 
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), por meter- 
seal publicar un análisis téc- 
nico de las 20 reformas del 
Ejecutivo Federal, los coordi- 
nadores del texto señalaron 
que ejercieron su libertad 
académica y no es el primer 
análisis técnico que realiza a 


una iniciativa de reforma, 

Uno de los coordinado- 
res del libro, el doctor Jesús 
Orozco Henríquez, comp: 
tió que es un ejercicio a la li- 
bertad académica, la Univer- 
sidad también lo establece en 
su estatuto de la vinculación 
de la investigación con los 
principales problemas nacio- 
nales y su solución. Además, 
es un deber académico y de 
responsabilidad social. 

“Es un ejercicio a nuestra li- 
bertad académica, la Univer- 
sidad también lo establece en 
su estatuto de la vinculación 
de las investigaciones, es un 
deber académico y de respon- 
sabilidad social, como siem- 
pre lo ha hecho el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 
quien tiene distintos trabaje 
aotras iniciativas de ley”, as 


“Si bien es cierto que el 2 Navor Rojas. “Notengoen nada en contra guró Jesús Orozco. 


Lacasa de Lozoya está valuada en 38 millones de pesos./reforma 


Demanda Lozoya 


devolució 


AgenciaReforma 
Ciudadde México 


Emilio Lozoya demandó 
ante un tribunal federal la 
entrega de su residencia 
en Lomas de Bezares, en la 
Ciudad de México, que dis- 
puta con la Fiscalía General 
dela República en un juicio 
de extinción de dominio. 

El ex director de Pemex 
presentó una demanda de 
amparo contra el tribunal 
que el pasado 9 de mayo 
sentenció que su casa valua- 
da en 38 millones de pesos 
deba pasara la propiedad de 
la Federación, al no haber 
acreditado los recursos con 
los quela adquirió. 

La resolución fue dicta- 
da por el Primer Tribunal 
Colegiado de Apelación en 
Materias Civil, Adminis- 
trativa y Especializado en 
Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomu- 
nicaciones, mismo que reci- 


n de casa 


bió la demanda de amparo 
del ex funcionario. 

De acuerdo con registros 
judiciales, ahora el recurso 
legal será turnado a un Tri- 
bunal Colegiado en Materia 
Civil, para que resuelva en 
definitiva cuál será el desti- 
no final del inmueble, por lo 
que toca а este litigio. 

En el caso hipotético de 
que Lozoya ganara el am- 
paro, su casa no le sería 
devuelta porque está sujeto 
a un aseguramiento en el 
juicio que le siguen por un 
supuesto lavado de 3.4 mi- 
Попеѕ de pesos en el Caso 
Agronitrogenados. 

En el fallo que ahora Lo- 
zoya busca revocar, el tribu- 
nal dijo que era procedente 
transferir la propiedad a la 
Federación, porque el in- 
mueble fue pagado con dine- 
ro de tres personas distintas 
y estimó que no hay pruebas 
de que esos recursos tengan 
un origen legal. 

Enla sentencia, el tribunal 
de apelación refiere que las 
pruebas que ofreció el ex di- 
rector de Pemex son insufi- 
cientes para acreditar que la 
compra con recursos lícitos. 


| En Tercera Persona | 


Acopio y pistas 


clandestinas 


desatan guerra 


en Bacalar 


de 


Héctor de Mauleón 


a incursión de un comando 
del Cártel de Caborca que 
el jueves pasado arrasó el 
ejido El Gallito, en Bacalar, 
Quintana Roo, tuvo un an- 
tecedente siniestro la noche 

del 18 de mayo. 


Esa noche, dos ataúdes con cadáveres 
que presentaban signos de tortura fue- 
ron colocados a las puertas de una cén- 
trica funeraria en Bacalar. 

Los dos ejecutados eran Marina Coro- 
nel y su sobrino José Roberto Coronel. 
La primera era secretaria general del 
Ayuntamiento de Bacalar; el segundo 
formaba parte del equipo cercano al 
presidente municipal de Morena, José 
Alfredo Contreras Méndez. 

Los Coronel han sido señalados por 
medios locales como operadores del 
Cártel de Sinaloa en la región. Desde 
hace meses, el Cártel de Caborca, que 
dirige José Gil Caro Quintero, El Pelo 
Chino, ha intentado controlar esa zona 
de Quintana Roo, célebre desde hace dé- 
cadas por sus pistas de aterrizaje clan- 
destinas, a las que llegan cargamentos 
procedentes de Centro y Sudamérica. 

Los cuerpos de Marina y de José Ro- 
berto Coronel fueron trasladados al 
Semefo bajo protección de la Guardia 
Nacional: el Cártel de Caborca había 
amenazado con asesinar a quienes acu- 
dieran a reclamarlos. 

Los familiares no habían reportado su 
desaparición, alegando que desconfia- 
ban delas autoridades. 

El jueves pasado, hacia las seis de la 
mañana, cerca de 40 sicarios del Cártel 


de Caborca arribaron a El Gallito. De 
acuerdo con pobladores, Los Coronel 
habían cerrado los accesos a la comuni- 
dad, en donde viven unas 40 familias de 
ejidatarios. Se desató un enfrentamien- 
to que duró cerca de dos horas. 

Muchos de los habitantes se refugia- 
ron en el monte “y por eso están vivos”. 
Se afirma que algunos siguen perdidos. 

Más tarde circularon imágenes cap- 
tadas por los habitantes del ejido, que 
muestran la comunidad vacía y en 
buena parte arrasada. Casas y palapas 
fueron quemadas. Maquinaria, tracto- 
camiones y otros vehículos quedaron 
calcinados. Los agresores revolvieron el 
interior de las casas, revolviendo hasta 
el último de los cajones. Varias fachadas 
muestran el impacto brutal de las balas. 

Los primeros avisos llegaron al ejido 
desde hace unas semanas, cuando pro- 
veedores de verduras y otros alimentos 
avisaron que la gente de Caborca los 
estaba amenazando: “No entren a ven- 
der al Gallo porque los vamos a matar”. 
Amenazados también, los compradores 
dejaron de adquirir ganado de engorda. 

Se fuerestringiendo, hasta agotarse, el 
paso de productos. Finalmente, al ejido 
le cortaron la luz. 

El Cártel de Caborca había decidido 
sacar a los Coronel de una zona consi- 
derada centro de acopio de drogas, co- 
diciada por los grupos criminales al for- 
таг parte de la ruta de tráfico aéreo de 
enervantes y poseer, en su terrenos pla- 
nos, pistas de aterrizaje prácticamente 
naturales. En algunos caminos cercanos 
se advierten incluso las huellas que de- 


jan las llantas delas aeronaves al descender. 
La gente de El Gallito quedó entre dos 


ss ejido, comunidades como 
Río Verde, Miguel Alemán, Canaán, Oti- 
lio Montaño, Melchor Ocampo, Zamora y 
Francisco Villa se hallan dentro del círculo 
de violencia desatada por los cárteles. “Tie- 
пеп arrinconados a todos los pueblos. En 
todo lugar están esos cabrones”, aseguran 
pobladores del ejido. 

El 22 de mayo el ejército evacuó a mujeres 
iños de unas 40 familias. Los hombres 
Жем quedarse a defender sus propie- 
dades. Se habla de que antes de la evacua- 
ción, pobladores sostuvieron una reunión 
con personal de la fiscalía y de la Guardia 
Nacional. Denunciaron a los criminales 
que les cobran cuotas e imponen precios a 
los productos básicos. Según dicen, los 
carios volvieron días después con una lista 
en la que aparecían los nombres de los de- 
nunciantes: “Si siguen hablando, los vamos 
a matar a ustedes y a sus familias”. 

“¿Quién les puede decir algo si пі el mismo 
gobierno les dice nada?”, preguntan. 

La región de Bacalar ha sido una zona de 
actividad del Cártel de Sinaloa al menos 
desde el año 2000. Desde 2020, sin em- 
bargo, comenzó a cobrar fuerza el Cártel 
de Caborca, desplazando a grupos como el 
Cártel Jalisco, Guerreros Unidos, los Zetas 
y los Pelones. 

Hoy se dice que hay una prohibición para 
circular por las noches en los caminos que 
llevan a Miguel Alemán, Rio Verde, Nue- 
vo Canaán, Veracruz y Nuevo Beccar. Ahí, 
abandonados por todos, los autos de los po- 
bladores, sus pertenencias y sus teléfonos 
celulares son revisados a conciencia por la 
única ley: la ley del crimen organizado. 


Eljueves pasado, hacia las 
seis de la mañana, cerca 
de 40 sicarios del Cártel 
de Caborca arribaron a El 
Gallito. De acuerdo con 
pobladores, Los Coronel 
habían cerrado los accesos 
ala comunidad, en donde 
viven unas 40 familias de 
ejidatarios. 
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TEMPLO MAYOR 


F. BARTOLOMÉ 


SERÁ el jueves próximo 
cuando por fin se sienten 
a desayunar Xóchitl 
Gálvez y Marko Cortés, 
supuestamente para di: 
mir las diferencias surgidas en 
la campaña electoral. Vaya que 
hay una lista larga de asuntos 
por tratar, así como de posibili- 
dades de que al dirigente nacio- 
nal del PAN le apliquen recla- 
mos de violencia política de 
género. 
PORQUE no fue solo el inci- 
dente del piso 42, cuando él le 
reclamó airadamente a la candi- 
data haber felicitado a Claudia 
Sheinbaum en una llamada 
telefónica. También se habla de 
un fuerte choque en las oficinas 
de campaña al día siguiente del 
primer debate presidencial, el 
lunes 8 de abril. Ahí el dirigente 
panista completamente fuera de 
tono le gritó a Gálvez que había 
tenido un muy mal desempeño. 
CORTÉS le dijo que ningún 
candidato del PAN había per- 
dido algún debate presidencial 
y que tendría grandes costos su 
desempeño. Según dicen, Xó- 
chitl Gálvez, con lágrimas, ofre- 
ció disculpas en medio de una 
sesión tensa. Desde entonces las 
relaciones entre ambos se dete- 
rioraron. El perredista Jesús 


Jaque Mate 1 
Concentrar el poder 


“Sabemos que el origen de 
muchos de nuestros males se 
encuentra en una excesiva 
concentración del poder”. 
Luis Donaldo Colosio 


n gCon la reforma judicial el 
presidente López Obrador busca 
someter a jueces, magistrados y 
ministros, pero esa no es su única 
medida para concentrar el poder. 
Otra iniciativa suya, que aguar- 
da turno en el Congreso, pretende terminar con 
la representación proporcional en el Congreso; 
una más quiere acabar con el árbitro electoral 
independiente. 

La sobrerrepresentación que Morena, el Parti- 
do Verde y el Partido del Trabajo están obtenien- 
do en esta elección viola cuando menos el espí- 
ritu de la reforma electoral de 1996, impulsada 
en buena medida por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), cuya presidencia estaba a 
punto de asumir López Obrador, y que estable- 
ció límites de 8 por ciento ala sobrerrepresenta- 
ción de cada partido. En este 2024 los partidos 
del gobierno han conseguido 54.71 por ciento de 
los votos a la Cámara de Diputados, pero han 
aprovechado una laguna en la legislación para 
subir a una mayoría calificada de 74.6 por cien- 
ко. Esto les permitirá cambiar la Constitución a 
discreción, pese a tener menos del 55 por ciento 
delos sufragios. 


Para el presidente, sin embargo, ni siquiera 
esto es suficiente. Busca heredar todavía más 
poder a su sucesora y a quienes continúen en el 
poder. Por eso, entre las iniciativas que presentó 
el 5 de febrero se incluyen también la elimina- 
ción de los legisladores de representación pro- 
porcional y la elección por voto popular de los 
consejeros del Instituto Nacional Electoral. 

No hay duda del propósito práctico de elimi- 
nar la representación proporcional. Si en la 
elección del 2 de junio Morena y sus aliados 
obtuvieron, con 54.71 por ciento de los votos, 
373 diputados por la sobrerrepresentación, 
habrían tenido 256 de 300, o sea, 85.33 por 
ciento, sin representación proporcional. La 
oposición, mientras tanto, bajaría de 127 а 43, 
solo 14.33 por ciento (habría un independie, 
te). En el Senado la sobrerrepresentación sería 
incluso mayor: con 55.09 por ciento de los vo- 
tos, los partidos del gobierno lograrían 60 de 
64 escaños, 93.75 por ciento. 

Estas aplastantes mayorías nos recuerdan los 
tiempos del PRI hegemónico, pero podrían ser 
todavía mayores si se legisla también la inicia- 
tiva de AMLO de acabar con el INE para crear 
un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas 
cuyos consejeros serían electos por voto popular. 
Como Morena tiene hoy la más eficaz maquina- 
ria electoral, esto le permitiría asegurarse un 
árbitro electoral favorable. Es como si los árbi- 
tros del futbol fueran electos por voto popular. 
La mayoría de los silbantes serían elegidos para 
favorecer a Chivas y al América, los equipos más 
populares. Otras escuadras se quedarían con 
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menos posibilidades de triunfo. 

Luis Donaldo Colosio, presidente del PRI de 
1988 a 1992, fue candidato a la Presidencia en 
1994 por el PRI hegemónico, pero entendió que 
México debía avanzar hacia una verdadera de- 
mocracia. En su discurso del 5 de marzo de 1994 
en el Monumento a la Revolución afirmó que la 
concentración de poder “da lugar a decisiones 
equivocadas; al monopolio de iniciativas; a los 
abusos, a los excesos. Reformar el poder, sig- 
nifica fortalecer y respetar las atribuciones del 
Congreso federal. Reformar el poder significa 
hacer del sistema de impartición de justicia, una 
instancia independiente de la máxima respeta- 
bilidad y certidumbre entre las instituciones de 
la república”. 

A 30 años del asesinato de Colosio, у después 
de haber vivido la alternancia en el poder, tene- 
mos hoy un gobernante que busca regresar al 
poder hegemónico, que ataca al Congreso cuan- 
doseatreve a cambiar una coma a sus iniciativas 
y que denuncia por corruptos a los ministros, 
magistrados y jueces que le salen con el cuento 
de que “la ley es la ley”. Es triste. 


AMLO reconoció ayer que el PRD, que presidió 
de 1996 a 1999, “jugó un papel importante en su 
momento. Era un partido que surgió del pueblo, 
de un fraude electoral”. Se le olvidó decir que ese 
fraude lo operó Manuel Bartlett. 


wwwserglosarmiento.com 


Zambrano y -¡quién lo dijera!- 
el priista “Alito” Moreno se 
portaron con mayor gentileza y 
neutralizaron al panista. 


EL TENIENTE CORO- 
NEL Cristóbal Casta- 
ñeda ya asumió como 
secretario de Seguridad 
Pública del gobierno de 
Delfina Gómez. A ver si ahora 
que por fin se fue Andrés An- 
drade, comienzan a mejorar las 
s en el Estado de México, 
pues sigue habiendo situaciones 
delicadas de violencia y extor- 
sión en la entidad. 
POR CIERTO que el tapatío Da- 
vid Villanueva Lomelí llegó co- 
mo titular de la Agencia Digital 
estatal luego de haber estado en 
la Auditoría Superior de la Fe- 
deración. A ver qué giros le da 
ala eficiencia y la transparencia 
en la administración morenis 
ta... que mucha falta les hace. 


ESTÁ DESBORDADA la 
violencia política en Gue- 
rrero. El problema es que 
eso ya no es novedad, 
pues la gobernadora 
Evelyn Salgado nomás no pue- 
de con el paquete. Ahora los gru- 
pos criminales han decidido em- 
bestir en La Montaña y en la 
Costa Chica. 
ASESINARON a Isbai Ortiz, 
un arquitecto que realiza obras 
para el municipio de Cochoapa, 
uno de los más pobres del país; 
y también fue ejecutado Salva- 
dor Villalba, alcalde electo de 
Copala. Los criminales están 
extorsionando a funcionarios 
para quedarse con tajadas del 
ínfimo presupuesto que llega a 
los municipios de mayor miseria 
del país. No hay quien otorgue 
garantías, ni tampoco se percibe 
una estrategia para proteger no 
sólo a políticos, sino sobretodo a 
los ciudadanos. 
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El Cartón de Luy 


LA REFORMA JUDICIAL 


AMLO le deja a Claudia 
otro dulce envenenado 


LUY 


Carlos Loret de Mola 


а obtuvieron 35 millones 
de votos. Ya arrasaron en 
las elecciones. Quizá ya 
quieran empezar a discutir 
las cosas en serio. Con da- 
tos en vez de propaganda. 

El viernes 7 de junio en su conferencia 
mañanera, el presidente López Obrador 
recordó otra de las deudas que le va a 
dejar a la próxima presidenta de Mé: 
co, fruto de un berrinche del presidente 
(contra los empresarios que se opusieron 
a su cancelación del aeropuerto de Tex- 
coco) que ha costado pérdidas enormes 
de dinero para el país: Mexicana de Avia- 
ción. 

La aerolínea del gobierno es un pésimo 
negocio. Es una insensatez. Y encima, 
López Obrador ya le dejó a Sheinbaum 
una deuda de 13 mil millones de pesos 
para comprar 20 aviones que termina- 
rán de recibir hasta el 2027 y que, a juz- 
gar por el desempeño exhibido por Mexi- 
сапа hasta ahora, van a volar semi-vacios 
y van a seguir perdiendo dinero. Hoy, 
Mexicana sólo tiene 5 aviones volando. 

En esa misma mañanera, dieron los 
resultados de Mexicana de Aviación. 
Presentaron las cifras como si fueran un 
éxito: en seis meses de funcionamiento, 
la aerolínea suma tres mil 762 horas de 


vuelo y ha transportado a 140 mil 762 
pasajeros. Suena mucho, pero es poquí- 
simo. Según cifras de la AFAC (Agencia 
Federal de Aviación Civil), los aviones 
de la aerolínea de López Obrador van 
semi-vacios. Su ocupación es del 50% de 
los asientos, lo que contrasta con el 83% 
del promedio del total de las aerolíneas 
nacionales (los datos son al mes de abril, 
los más recientes publicados). 

Mexicana de Aviación es solo un botón 
más en la larga lista de fracasos en el 
sector de la aviación durante el gobierno 
que se va. El АТЕА sigue sin funcionar 
como aeropuerto de pasajeros. Las ae- 
rolíneas comerciales pierden al año unos 
150 millones de dólares por volar desde 
ahí. Si su decisión fuera meramente eco- 
nómica, ya hubieran cancelado todos sus 
vuelos. ¿Por qué siguen haciendo opera- 
ciones en el AIFA? Para quedar bien con 
el presidente. Porque saben que, si se 
van, entrarían en confrontación direc- 
ta con él, López Obrador se la tomaría 
personal. Son víctimas de una extorsión. 
El АТЕА está condenado a ser un aero- 
puerto de carga (en eso sí es exitoso), y 
volverlo el aeropuerto más relevante de 
la capital del país requeriría una inver- 
sión ultra mega millonaria. ¿Qué querrá 
hacer la próxima presidenta? 


El presidente quiere que el AIFA fun- 
cione a como dé lugar. Para eso, no ha 
escatimado en usar toda suerte de ins- 
trumentos ilegales y contra la libertad 
económica para presionar a las aerolí- 
neas. El principal ha sido reducir por 
decreto las operaciones en el Aeropuer- 
to Internacional de la Ciudad de Méxi- 
co (AICM). 

La historia es brutal. En el año 2022, 
el AICM ya tenía un acuerdo entre la 
administración (encargada por el go- 
bierno ala Marina) y las aerolíneas pri- 
vadas para echar a andar una millona- 
ria remodelación de su Terminal 1. Una 
reunión en Palacio Nacional derrumbó 
todo. Y en vez de salir con presupuesto 
para la remodelación, salieron con el 
decreto para reducir 25% las operacio- 
nes aéreas. 

No sólo eso. Según me dicen fuentes 
muy bien informadas, a la Marina le 
preocupan las finanzas de esta termi- 
nal aérea. Tener vuelos por debajo de la 
capacidad también impacta del lado de 
quienes tienen establecimientos (nego- 
cios) ahí: pagan las mismas rentas, pero 
la afluencia de gente es menor y por 
tanto bajan las ventas. Hay otra arista 
interesante: el plan para aumentar las 
operaciones en alguna medida tendría 
un efecto benéfico sobre todo para las 
aerolíneas extranjeras. Con esas López 
Obrador no tiene un apetito de ven- 
ganza personal fruto de la lucha por 
la cancelación de Texcoco. De hecho, 
las grandes beneficiarias de los tro- 
piezos de López Obrador en el sector 
aeronáutico han sido las aerolíneas 
de capital extranjero, que crecieron 
enormemente su participación de 
mercado cuando el gobierno perdió 
por negligencia (y tardó más de dos 
años en recuperar) la certificación de 
Categoría 1 en Seguridad. 
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OPINIÓN 


Un suicidio colectivo 


No he venido al mundo a 
mejorar alos hombres, sino a 
aprovecharme de sus debili- 
dades. 

Adolfo Hitler 


Isuicidio es un acto por el que una 
persona se provoca la muerte de 
forma intencionada. Los 35 mi- 
Попеѕ de ciudadanos que votaron 
por Morena y sus partidos mer- 
cenarios, más los 38.5 de compa- 
triotas que, por la razón que fuera, no sufra- 
garon, ¿estarán plenamente conscientes de 
que con su conducta propiciaron la muerte 
dela República? 


¿Cómo responder semejante cuestiona- 
miento? Las últimas elecciones, obviamente 
de Estado, estuvieron plagadas de un sinnú- 
mero de flagrantes y cínicas irregularidades 
constitucionales, entre otras de diversa na- 
turaleza, violaciones descaradas, ilegales e 
impunes en que incurrieron diversas autori- 
dades de la Unión. 

El presidente, quien protestó guardar y ha- 
cer guardar las leyes y si no que la patria se lo 
demande, fue el primero en ignorar, entre so- 
noras risotadas, la validez de los dispositivos 
electorales al haber incurrido en deleznables 
actos anticipados de campaña sin resentir 
consecuencia alguna, Además de lo anterior, 
echó mano ilegalmente del ahorro público 
para sobornar y chantajear a la ciudadanía 
de modo que sufragara a favor Morena. 

Cuando AMLO utilizó el presupuesto pú- 
blico para comprar “voluntades ek ctorales”, 
un gasto disfrazado perversamente de “pro- 
gramas asistenciales”, en un país con más de 
50 millones de pobres deseosos de contar con 
un empleo y sus respectivos derechos labo- 
rales, la patria no solo no le demandó nada, 


El Cartón de Fran 


DARÉ A CONOCER 
PARTE DE MI 


sino que premió con creces las ilicitudes, 
aprobó en las urnas la escandalosa corrup- 
ción y las manipulaciones, obsequiándole a 
Sheinbaum millones de votos para garantizar 
el “continuismo”, acelerar el segundo piso de 
la Cuarta Transformación, la de los “abrazos 
y no balazos”, la de la expansión del hampa, 
del crimen autorizado, la de la contracción 
del desarrollo, la de la inseguridad social, 
económica y financiera, la que asegura la des- 
aparición del Estado de Derecho al destruir 
al Poder Judicial, la que demolió los sistemas 


El INE, el que “no se toca” y 
el TEPJF, al estar domina- 
dos por AMLO, renunciaron 
a ejercer sus facultades 
constitucionales y se 
abstuvieron de sancionarlo. 


de salud y de educación pública, vitales para 
sobrevivir en un mundo civilizado. ¿Dónde 
termina la responsabilidad de Morena y de 
AMLO, y comienza la de la sociedad mexica- 
па que decidió dar un salto en el vacío? 

El INE, el que “no se toca” y el tribunal fede- 
ral electoral, al estar dominados por AMLO, 
renunciaron a ejercer sus facultades consti- 
tucionales y se abstuvieron de sancionarlo 
después de comprobar las desvergonzadas 
violaciones a la ley en que había incurrido. 
No, el INE y el tribunal no se tocan, no, sólo 
se prostituyen y se ignoran, en tanto la socie- 
dad erosiona con sus votos la arquitectura le- 
gal con que se pretendía construir una demo- 
cracia progresista y moderna. Los jerarcas de 


GABINETE HASTA 


Detox de los 
“social media” 
(redes sociales) 


Enrique Gómez Orozco 


Un mes antes de la elección co- 
menzó la ansiedad, la notamos 
porque la mente se había conver- 
tido en un changuito que deam- 
bulaba dered en red. Mensajes de 
amigos en Whatsapp, debates en 

Xy toda clase de información еп Tik Tok, Ins- 

tagram y Facebook. 


Nunca medimos el tiempo dedicado, el es- 
fuerzo de redistribuir mensajes, consignas o 
información que nos diera luz sobre lo que es- 
taba sucediendo. Caímos en la red de las redes. 
La ansiedad crecía cada día y el nerviosismo 
se parecía al último cuarto de hora de una fi- 
nal defutbol. 

Días después de la votación redujimos el 
tiempo pantalla, las respuestas en Whatsapp 


у поз alejamos de X, dejamos quelas horas de- 
dicadas a otros temas y otras lecturas fueran 
de desintoxicación. Funcion 

Viene a cuento esta reflexión sobre la ansie- 
dad y los efectos que causan las redes sociales 
cuando pasamos demasiado tiempo buscando 
algo que nunca llega. Hoy, después de leer un 
ensayo en el New York Times del Médico Ge- 
neral (Surgeon General) de los Estados Uni- 
dos, el Dr. Vivek Murthy, encontramos que 
las redes sociales pueden tener graves daños 
psicológicos. 

El Dr. Murthy dice que estamos en una 
emergencia, que los adolescentes de EEUU, 
padecen ansiedad, aislamiento y depresión 
por el uso excesivo de las redes sociales y de 
susteléfonos celulares. Hace un año había pu- 
blicado un (Advisory) estudio profundo sobre 
el uso de redes sociales titulado “Los Medios 
Sociales y la Salud Mental de los Jóvenes”. 
Desde entonces los expertos hacían notar sus 
bondades y peligros. 

Depresión, ansiedad y suicidios son en оса- 
siones resultado del uso excesivo de las redes. 
Además la competencia por la notoriedad 
(Influencers) y la franca criminalidad de si- 
tios perniciosos, deforman la percepción de la 
realidad de los adolescentes con competencias 
absurdas. Después de 3 horas de uso diario, 
nace el peligro para los jóvenes. En EEUU el 
promedio llega a 4.8 horas diarias. 

El Dr. Murthy compara la emergencia ala de 
las muertes por accidente cuando no se usaba 
el cinturón de seguridad o las advertencias de 


los partidos políticos y sus bases desorgani 
zadas, corrompidas, egocentristas о apáti- 
cas, no saltaron tampoco a la arena política a 
defender la legalidad, en tanto alguna parte 
de la sociedad despreciaba a la candidata de 
origen otomí. 

Una notable mayoría de medios de comuni- 
cación, diarios, estaciones radio y televisión, 
fueron sobornados con recursos públicos, 
con tal de impedir críticas adversas a la cons- 
trucción de un gobierno autoritario. Por si 
fuera poco, incontables casas encuestadoras 
fueron también corrompidas por el gobierno 
para garantizar la confusión en el electora- 
do. ¿Por qué los organismos empresariales 
no protestaron cuando comprobaron la mal- 
versación de los fondos públicos, o sea, el des- 
tino ilegal de los impuestos pagados por sus 
agremiados? Las cámaras y los sindicatos 
también enmudecieron, sin defender los in- 
tereses de sus agremiados. ¿Por qué razón un 
trabajador iba permitir que sus impuestos se 
destinaran al financiamiento de la campaña 
de Sheinbaum, cuando jamás hubiera votado 
por ella? 

Conclusión: El presidente, el INE, el tri- 
bunal electoral, la mayoría de los diarios, 
estaciones de radio y telev casas en- 
cuestadoras, partidos políticos, cámaras de 
comercio e industria, sindicatos, más 36 mi- 
llones de ciudadanos que sufragaron a favor 
de Morena y 38 millones de abstencionistas, 
quienes, que al no votar, permitieron que 
otros decidieran por ellos, materializaron, 
intencionalmente o no, la conversión de una 
democracia embrionaria en una autocracia 
anacrónica con todas las consecuencias de 
una devastación republicana. 

¿Integramos un grupo de derrotados, de 
desesperados, que recurrimos al suicidio co- 
lectivo como una protesta por nuestra invo- 
lución política? Tenemos poco tiempo para 
pensarlo y para arrepentirnos. 


cáncer y otras enfermedades en las cajetillas 
de cigarro. En México pusimos avisos a las be- 
bidas, cereales y botanas con exceso de calo- 
rías, azucar o carbohidratos porla emergencia 
de la diabetes. 

La emergencia puede evitarse si tomamos 
conciencia del efecto nocivo de una nueva 
adicción silenciosa, una a la que todos esta- 
тоз expuestos. Amigos y familiares que no 
pueden separarse de su celular en la comida 
o en reuniones; jóvenes que tienen como me- 
dida de éxito lo que otros dicen en Tik Tok o 
simple distracción de “monkey mind” -brincos 
de chango mentales- por todo lo que ofrece 
Youtube, Facebook, X, Whatsapp, Tik Tok e 
Instagram. 

La mano de Dios con la cola del diablo, eso 
son las redes sociales. Pueden ser universida- 
des de la mejor calidad como EDx, Brilliant, 
Skillshare, Coursera y docenas más; pueden 
ser entretenimiento y noticias al momento o 
sobre demanda en Youtube, pueden ser con- 
ferencias iluminadoras como las de Ted Talk; 
también fuente de las ideas y tendencias de 
ciencia y tecnología; hoy son la herramienta 
más poderosa que haya tenido la humanidad 
con la ТА. 

Pero su abrumadora abundancia y poder 
distractor, sus mensajes falsos y modas vulga- 
res, sus retos entre adolescentes y la transmi- 
sión de valores inventados en programas como 
el de Mr. Beast, crean torbellinos mentales en 
óvenes y adultos. Nadie escapa a la 


De política 
y Cosas peores 


Destruir poderes 


; 


rande fue la sorpresa de doña 

Macalota, la mujer de don 

Chinguetas, cuando su cosco- 

lino esposo llegó al domicilio 

conyugal acompañado por dos 

fenomenales féminas; una mo- 
rena de ojos verdes, ensortijada caballera y 
busto que más bien era bustísimo, y una ru- 
bia de torneadas piernas y enhiesto cadera- 
men. Antes de que la atónita señora pudiera 
pronunciar palabra le dijo don Chinguetas. 
“Tú tienes tus ideas para redecorar la casa, 
y yo tengo las mías”. Con su desatentada re- 
forma López Obrador no sólo atenta contra 
la justicia: destruye a uno de los tres Poderes 
de la Unión, el Judicial. Al hacerlo vulnera 
en forma grave la integridad de la Repúbli- 
са. Ésta deja prácticamente de existir, y en 
su lugar se instaura un régimen dictatorial 
presidido por un autócrata que, según todos 
los indicios muestran, no se resigna a hacer 
abandono del poder. Lo seguirá detentando 
a pesar de sus repetidas manifestaciones 
en el sentido de que acabada su gestión se 
retirará de la política. A otro perro con ese 
hueso, decían nuestros padres cuando escu- 
chaban una falsedad. Primero iré a la Luna 
yo antes que AMLO se vaya a La Chingada, 
quetal es el nombre de su finca. A pain in ће 
neck. Un dolor en el cuello. Así dicen los nor- 
teamericanos cuando deben aguantar algo, 
о а alguien, que les causa molestia constan- 
te e insufrible, (Y dicen peor, pero no me es 
dable usar aquí la frase en sus más comunes 
-y corrientes- términos). Pues bien: López, 
estoy seguro, es ya a pain in the neck para 
la recién elegida Presidenta, a quien impone 
no sólo su omnímoda presencia, sino tam- 
bién sus decisiones de último momento, con 


is, o sea a querer o no, la futura mandata- 

ria. Vargas Llosa se preguntaba cuándo Perú 
se había jodido. Pienso que México se jodió 
cuando AMLO fue electo Presidente. Aun 
antes de asumir el cargo empezó a ejercer su 
caprichosa voluntad, y la sigue imponiendo 
sobre todo y sobre todos. Ciertamente en los 
sexenios anteriores no vivíamos en el mejor 
de los mundos posibles. Había corrupción 
rampante, inseguridad, pobreza. Sin em- 
bargo, se guardaban ciertas formas institu- 
cionales, y los organismos ciudadanos encar- 
gados de cuidar nuestra frágil democracia 
eran objeto de respeto por parte del Estado. 
Nuestro sistema de salud no se asemejaba al 
de Dinamarca, pero los hospitales públicos 
funcionaban razonablemente bien; el Segu- 
ro Popular atendía a millones de mexicanos; 
no había desabasto de medicamentos. El nú- 
mero de muertes violentas y desapariciones 
estaba lejos de alcanzar las elevadas cifras 
que vemos ahora, y los grupos criminales no 
se habían apropiado de vastas porciones del 
territorio nacional. El ámbito en el cual vivi- 
mos -o sobrevivimos- se ha degradado, y lo 
peor es que vamos para peor. La Presidenta 
no podrá dejar de cumplir los lineamientos 
que le marque el caudillo de la 4T, pues pen- 
derá sobre ella la amenaza de la revocación 
de mandato, ominosa figura creada por Ló- 
pez para asegurarse la incondicionalidad de 
quien lo seguiría en el cargo. Si a eso aña- 
dimos su control sobre las fuerzas armadas 
ya se verá que es falso eso de que AMLO se 
irá а su ranchito. Estamos, pues, ligeramen- 
te jodidísimos. Y nosotros sí sabemos desde 
cuándo. Babalucas le pidió al empleado de la 
línea de autobuses: “Quiero un boleto de via- 
je redondo”. Le рг 
dónde?” Respondió el badulaque, molesto: 
“¡Pos aquí, pendejo!”. El cliente del restorán 
les dijo, jactancioso, a sus compañeros de 


Е 


“.Шоуега pronto”. 


Y по me sorprenderé 
-aquí sobra la sorpresa- 
si dicen que la lluvia ésa 
la trajo la 4T. 
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Cierra Flexi еп 
San Luis de la Paz 


» Laplanta delaicónica marca zapatera leonesa, que llegó a contar con 


TUE 


Z8DÍAS 113824% 


1,600 trabajadores y operaba desde el año 2006, decidió no producir más 


Slivia Millán 
MarthaSilva 
LeonelAraiza 


ll inoustr 4 


Aunque el cierre oficial de 
la planta de Flexi instalada 
en San Luis de La Paz, Gua- 
najuato, ocurrió la semana 
pasada, la Secretaría de De- 
sarrollo Económico y Susten- 
table (SDES) fue informada 
de esa posibilidad desde 
agosto de 2023. 

“Sí teníamos conocimiento, 
es parte de lo que está suce- 
diendo en la industria del 
calzado, y Flexi no es ajeno”, 
señaló Ramón Alfaro Gómez, 
titular de la SDES,. 

El Secretario detalló 
tenían comunicación con los 
directivos de la planta desde 
el año pasado, el cierre coin- 
cidió con la pérdida general 
de empleos en el sector. 

“Hace algunas semanas tu- 
vimos un acercamiento, nos 
manifestaron que tenían la 
necesidad de cerrar operacio- 
nes en esta planta, por temas 
de mercado”. 

Alfaro Gómez precisó que 
la empresa les pidió atender a 
los extrabajadores, para vin- 
cularlos en otras empresas. 
En este sentido, refirió que 
la región es un polo de desa- 
rrollo en los que se demandan 
empleos. 


La semana pasada conclu- 
yeron con la vinculación, en 
la que atendieron a 100 ex- 
trabajadores para un nuevo 
empleo. Los trabajadores es- 
tán en proceso de entrevista 
y búsqueda de alternativas, 
Será un proceso de dos meses 
más para los resultados. 

“Es un tema de mercado lo 
que nos manifiestan, al inte- 
rior hacen sus ajustes, obvia- 
mente buscaron las últimas 
medidas para conservar la 
planta productiva pero no les 
fue posible”. 

Por el cierre de la empresa 
Flexi, se trató de contactar 
con el presidente de la Cáma- 
ra de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato 


Interior delas instalaciones de 
Flexien San Luis dela Paz. 


Enplanta Calzado Verticalse anuncióla segunda etapa de apoyos. 


Dan respiro a zapateros 
con otros $40 millones 


SilviaMillán 
smillan@am.com.mx 


Los sectores calzado y textil 
sonlas industrias que más em- 
pleo han perdido en Guanajua- 
to, en su conjunto suman ocho 
mil puestos de trabajo. 

Ramón Alfaro Gómez, titu- 
lar de la Secretaría de Desa- 
rrollo Económico y Susten- 
table (SDES), destacó que en 
el último año estas industrias 
son las que más han perdido 
empleo, y se tendrán que re- 
cuperarel próximo año. 

Para ello se generó una se- 
gunda etapa del programa de 
apoyo al sector zapatero con 
40 millones. 

Se busca que las empresas 
se mantengan, pasen este 
momento complicado y con- 
serven la planta productiva lo 
que resta del año. 

Alfaro Gómez exhortó a los 
consumidores locales a ad- 
quirir productos de manufac- 
tura estatal, que sea una bue- 
па temporada con el regreso 
aclases, que en años recientes 
ha tenido una reducción im- 
portante. 


Segunda etapa 
La industria del calzado reci- 


birá una inyección de 40 mi- 
Попеѕ de pesos, para que las 
empresas mantengan fuentes 
de empleo y competitividad. 
El 50% delos salarios serán 
financiados con este progra- 
та. 

Esta iniciativa forma parte 
de la segunda etapa del Plan 
de Impulso para la Competi- 
tividad y la Productividad del 
Sector Calzado. 

Este lunes se dio a conocer 
el arranque del programa, 
que en su primera etapa con 
un monto similar se apoyó a 
100 fábricas de calzado, en 
las que se conservaron 10 mil 
573 empleos. En la entidad 
al menos 100 mil familias 
dependen del sector calzado, 
que abona el 70% de la pro- 
ducción nacional. 

Raúl Hórner Luna, secreta- 
rio del Consejo Directivo de 
la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Gua- 
najuato (Ciceg), quien acudió 
en representación del presi- 
dente de Ciceg, Mauricio Blas 
Battaglia Velázquez, destacó 
queelsectorzapatero está de- 
cidido a dar la batalla contra 
la invasión asiática. 

Hórner Luna destacó el 
compromiso de los trabaja- 
dores por el orgullo y el amor 


(Ciceg), Mauricio Bataglia, 
pero se encontraba en Italia, 
por lo que la diferencia de 
horarios impedía la comuni- 
cación. 

También el alcalde de San 
Luis de la Paz, Luis Gerardo 
Sánchez Sánchez, quien indi- 
có no contar con información 
a detalle del cierre de la plan- 
ta, y expresó que indagaría la 
situación. 

Sobre el tema Comunica- 
ción Social de la empresa 
Flexi no proporcionó infor- 
mación al respecto del cierre, 
y se afirmó que analizarían el 
tema en una próxima junta. 


Golpe a la economía 


Ha habido mucho hermetis- 
mo con el cierre de la planta 
de calzado en Flexi en San 
Luis, al ser la tercera empresa 
en tamaño en el municipio, 
que golpea la economía de la 
región, opinó Armando Ran- 
gel Hernández, presidente 
municipal de 2000 a 2003 y 
actual diputado local. 

El legislador panista por el 
Distrito II, que comprende 
ocho municipios del noreste 
de Guanajuato, incluyendo 
San Luis de la Paz, dijo que 
la clausura no solo afecta los 
empleos directos, también 
había pequeños talleres que 
le maquillaban al corporativo 
de origen leonés, cosa que se 
dejó hacer desde hace meses. 

“Ha habido mucho herme- 
tismo, he tratado de conocer 


El 17 de enero del 2012, 
el entonces gobernador 
de Guanajuato, Juan 
Manuel Oliva Ramírez 
anunció que el Grupo 
Flexi “consolidará el 
proyecto de maquilas 
rurales en donde se inte- 
gran las naves industria- 
les de San Luis de La 
Paz, San Diego de La 
Unión, Doctor Mora, 
Santa Catarina y Dolores 
Hidalgo". 

El 15 de septiembre del 
2015 durante la amplia- 
ción de la planta de San 
Diego, cuando Miguel 
Márquez Márquez era 
gobernador, el entonces 
director general de Gru- 
po Flexi, Roberto Pla- 
sencia Saldaña, indicó 
que en ese momento la 
empresa operaba tres 
centros de producción, 
León con el 70 % de la 
producción, San Luis de 
la Paz y San Diego de la 
Unión. 

Se indicó que la planta 
de San Luis de la Paz se 
construyó en 2006 con 
una inversión de 15 mi- 
llones de dólares para la 
contratación de aproxi- 
madamente mil 600 
personas. 


p pire 


Elgobernador Diego Sinhuealpresentarelplan paralaindustria. 


por su oficio. “Vamos a seguir 
luchando por mantener la in- 
dustria”. 

El gobernador del Esta- 
do, Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo, reconoció que desde 
la pandemia han sido años 
complejos para el sector y pa- 
ra los empresarios es compli- 
cado mantener una plantilla 
laboral ante la falta de pro- 
ductividad. 

Refirió que hace dos sema- 
nasel sector zapatero lo bus- 
có para generar este progra- 
ma de ayuda. 

“Venimos a refrendar el 
compromiso con los traba- 
jadores para que puedan se- 
guir teniendo una forma de 
sustento para sus familias”, 
apuntó. 

Alberto Moreno Sánchez, 
propietario de Calzado Verti- 
cal, compartió su testimonio 
уа que en la primera etapa del 
proyecto recibió el beneficio, 
lo que les permitió mantener 
y generar nuevas fuentes de 
empleo. 

Recordó que la empresa tie- 
пе 20 años de trayectoria, en 
este tiempo han superado ad- 
versidades ganando nuevas 
fuentes de trabajo y ser una 
empresa sólida. En su men- 
saje, invitó a los zapateros 


Raúl Hómer Luna, secretario de 
laCámaradel Calzado. 


a superarse para un futuro 


próspero. 

La alcaldesa, Alejandra Gu- 
tiérrez Campos, destacó que 
este apoyo económico tiene 
el fin de evitar que se pierdan 
empleos en esta industria 
que le ha dado identidad a la 
ciudad. “Sabemos que se han 
perdido empleos, pero esta- 
mos dando la batalla”. 

Señaló que los empresarios 
del sector están preocupa- 
dos por el futuro, por lo que 
está pasando a nivel inter- 
nacional. Pero no se pueden 
quedar cruzados de brazos y 
se debetrabajar para dar re- 
sultados. 


“Nuestra industria del cal- 
zado nos ha dado ejemplo que 
ante cualquier adversidad 
podemos crecer, esta no será 
la excepción”. 


Fachadadela 
plantade Flexi 
ubicadaen San 
LuisdelaPaz. 


la opinión delos trabajadores, 
buscando a algunos, pero al 
parecer, están en negociacio- 
nes con la empresa y supongo 
que satisfactoriamente, por- 
que no han buscado ningún 
acompañamiento jurídico. 
Es evidentemente preocu- 
pante, es una de las empresas 
que mayor aporte laboral en 
cuanto a la población”. 

Armando Rangel detalló 
que Flexi inició labores en 
San Luis en 2006 (18 años 
ya en el municipio), inicia- 
Ton con una plantilla de mil 
600 trabajadores, según se 
reportó en ese momento, 
pero aceptó que no hay cifra 
fidedigna final, aunque ha 
trascendido en los medios de 
comunicación que habrían 
sido unos 500, él cree que es 
una estimación corta porque 
el tamaño de la empresa era 
mucho mayor. 

“Ya по hay labor en la plan- 
ta, a partir de este mes, ce- 
ттагоп por completo labores. 
Está todo cerrado y muy poca 
gente y vehículos estaciona- 
dos en áreas administrati- 
vas, imagino que los que co- 
responden а los procesos de 
cierre y de vigilancia. 
duro golpe para el municipio. 
Era una cantidad importante 
de trabajadores que veías en- 
trar y salir todos los días en 
diferentes horarios, es muy 
lamentable”. 

El diputado dijo que aun- 
que no había platicado aún 
con la directiva de Flexi, sí lo 
había hecho con el alcalde, 
Luis Gerardo Sánchez Sá 
chez, “quien está en las m 
mas condiciones, nos hemos 

uesto a su disposición para 

lo que él vea en qué podamos 


Silvia Millán 
smillan@am.com.mx 


Una tragedia familiar llevó 
a María del Carmen Zapata 
Servin a retomar el negocio 
que fundó su esposo. 

Originaria de la comu 
dad de Los López, en León, 
antes de ser empresaria se 
dedicaba al hogar, tras la 
muerte de su marido Jesús 
Quiroz Padilla retomó el ne- 
gocio que transformó en Je- 
quipa, enfocada a la provee- 
duría de calzado. Y así saca 
adelante a sus dos hijos. 

Ella formó parte de la en- 
trega de 77 cheques que se 
entregaron a MiPyMes, que 
en su conjunto sumaron 10 
millones de pesos. Ayer se 
realizó la Entrega de Finan- 
ciamiento para Fortaleci- 
miento de las MiPyMes. 

José Antonio Guzmán 
Acosta, director general de 
Fondos Guanajuato, detalló 
que estos apoyos son de tres 
distintos programas: cré- 
dito menor que llega hasta 
500 mil pesos, financia- 
miento al sector primario 
y el impulso a la economía 
para comerciantes. 

“Los créditos son personas 
que visualizaron sus sueños, 
sin estirar la mano; creando 
su fuente de ingresos”, 

El gobernador Diego Sin- 
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colaborar, pero evidentemen- 
te también él tiene una gran 
preocupación”. 

“Entiendo también que ya 
habían iniciado un proceso 
paulatino de reducción de 
personal, prácticamente des- 
de el año pasado pero no tan 
drástico, ni absoluto como el 
ge se presentó el mes pasa- 

о". 


Reconoció que en su mo- 
mento Flexi hizo una intensa 
capacitación en la región en 
el tema de manufactura del 
calzado, en colaboración con 
el Gobierno Estatal, y que por 
eso hay otras empresas más 
pequeñas que han ido cu- 
briendo algunos pedidos de 
los talleres familiares, de tal 
manera que el valor agregado 
que tiene la plantilla laboral 
ludovicense pueda aprove- 
charla alguna otra empresa. 

Dijo que esto es una lla- 
Bo E RA para las 
autoridades responsables de 
regular las importaciones vía 
contrabando y las legales. 


») Ignoro cuál sea el 
motivo de esta deci- 
sión -de Flexi-lo cier- 
toesqueno podemos 
desvincularlo de las 
reiteradas quejas que 
tienenlos producto- 
res de calzado sobre la 
competencia desleal 
querepresenta el cal- 
zado proveniente de 
China. tí 


Armando Rangel Hernández 
Diputado local 


Apoyan a 77 negocios 


hue Rodríguez Vallejo re- 
conoció que tiene un gran 
valor emprender y que es- 
tos préstamos se originan 
de sus impuestos, y lo que 
se hace es administrarlos 
en su favor, para quienes sí 
quieren trabajar. 

Detalló que durante el 
sexenio se han apoyado a 
27 mil 403 personas, con 
un monto conjunto de tres 
mil 255 millones de pesos, 
en seis años casi tres mil 
MiPyMes. “Ustedes han ge- 
nerado empleo, riqueza, eso 
nos trae un círculo virtuoso, 
creemos en ustedes”, 

La presidenta Municipal, 
Alejandra Gutiérrez Cam- 
pos, señaló que ella entiende 
laimportancia de estos apo- 
yos, cuando tienen un sueño 
también se tienen muchos 
miedos, porque está en jue- 
go todo el patrimonio. 

Recordó que entre los 
compromisos que gene- 
ró durante su campaña de 
reelección fueron las acade- 
mias del emprendimiento, 
que serán espacio se net- 
working, adicionalmente 
ofrecerán capacitación de 
forma permanente. 

“Cuenten con nosotros, 
debemos ser aliados para 
que puedan salir adelante, 
emprender un negocio im- 
plica valor y voluntad”, con- 
cluyó. 
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Autoridades entregaroncréditos parael fortalecimiento dene- 
ocios. María del Carmen Zapata, laantepenúltima delafila. 
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Registra Chetumal 
más inundaciones 


уу Persisten las lluvias desde el fin de semana y provocan cierre de avenidas 


además de la suspensión de clases ante la posibilidad de más tormentas 


ÓscarUscanga 
AgenciaReforma 
Chetumal. Quíntana Roo 


Las intensas lluvias que per- 
sisten desde el fin de semana 
en Quintana Roo provoca- 
ron ayer más inundaciones y 
la suspensión de clases en el 
Municipio de Othón P. Blan- 
co (Chetumal), de acuerdo 
con autoridades locales. 

El Gobierno de Quintana 
Roo, tras informar la posibi- 
lidad de más lluvias de mo- 
deradas a fuertes y chubascos 
con actividad eléctrica, así 
como rachas de vientos de 50 
kilómetros por hora, detalló 
que también en Bacalar no 
habría clases, 

“Debido a las fuertes lluvias 
que se están presentando, 
se informa a la comunidad 
educativa que las clases que- 
dan suspendidas en todos los 
niveles en los municipios de 


Detienen 
atres por 
desplome 


Redacción 
AgenciaReforma 
SanLuis Potosí 


Ricardo Gallardo, Gober- 
nador de San Luis Potosi, 
informó que los presuntos 
responsables del desplome 
en el antro “Rich”, en San 
Luis Potosí, que cobró la 
vida de dos personas, fue- 
ron detenidas en colabo- 
ración con autoridades de 
Michoacán. 

“La Policía de Métodos 
de Investigación de la FGE 
capturó a las personas res- 

onsables del lamenta- 

le incidente en el antro 
“Rich”, reveló el Mandata- 
rio estatal. 

“Agradezco la colabora- 
ción de las autoridades del 
estado de Michoacán. Ce- 
ro impunidad en San Luis 
Potosi”, sentenció. 

El Mandatario estatal 
no reveló el número de 
detenidos ni detalles de la 
captura, pero la Fiscalía 
General del Estado preci- 
só que fueron tres los de- 
tenidos. 

“Еп coordinación con 
agentes de la Fiscalía 
General de Michoacán, 
elementos de la PDI de la 
FGESLP cumplimentaron 
dos ordenes de aprehen- 
sión a una femenina y un 
masculino en esa entidad”, 
indicó la dependencia en 
un comunicado. 

“Asimismo, en la enti- 
dad potosina, se obtuvo 
la detención de un tercer 
probable implicado en los 
hechos ocurridos en men- 
cionado centro nocturno”, 
agregó. 

La Fiscalía tampoco 
identificó a las personas, 
pero de acuerdo con repor- 
tes la mujer y el hombre 
detenidos en Michoacán 
serian Ulises González, el 
supuesto propietario del 
negocio, y Nancy Navarro, 
señalada como represen- 
tante administrativa. 


»% En coordinación 
conagentes de 
laFiscalía de Mi- 
choacán, elementos 
dela PDI cumpli- 
mentaron dos ór- 
denes de aprehen- 
sión. UU 


Ricardo Gallardo 
Gobernadorde SLP 


Othón P. Blanco y Bacalar 
hasta nuevo aviso”, se alertó 
a través de la Secretaría de 
Educación estatal. 

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), a través de 
su dirección de Tránsito es- 
tatal, informó que las inun- 
daciones provocaron cierres 
viales en avenidas como José 
María Morelos, San Salva- 


dor, Carranza, Erick Paolo, 
Constituyentes y Ernesto Vi- 
llanueva. 

Asimismo, se reportó pro- 
blemas de tránsito vial en la 
entrada y salida de Chetumal. 

Grupo REFORMA informó 
que desde el pasado viernes 
en Chetumal registró lluvias 
que superaron la capacidad 
del sistema de drenaje 


Elgobierno de Quintana Roo informóla posibilidad de más lluvias y 
chachas de vientos de 50 kilómetros por hora./rota4genciaReforma 


Elpasado15 de julio, Ceci Floresdio 
aconocerlalocalización de 3fosas 


clandestinas en Jalisco. 


Hallan con vida a madre 


Redacción 
ElUniversal 
Santiagode Querétaro 


Ceci Patricia Flores Armen- 
ta, fundadora de las Madres 
Buscadoras de Sonora, fue 
encontrada la noche de ayer 
en su casa refugio de la ciu- 
dad de Querétaro, luego de 
que se le reportara como des- 
aparecida. 

Milagros Flores, hija de la 
activista, confirmó que ha- 
bló con su madre, quien sería 
trasladada a un hospital. 

La Comisión Nacional de 


Ra 
EN CORTO 


Asesinan 
acomisario 
en Jalisco 


El comisario de seguridad de 
Tizapán El Alto, Marco Anto- 
nio Rodríguez, fue asesinado 
ayer por la mañana; hace dos 
años fue asesinado por hom- 
bres armados quien ocupaba el 
mismo cargo en este municipio 
de Jalisco. 

El cuerpo del funcionario fue 
localizado dentro de su camio- 
neta en los cruces de las calles 
10 de mayo y Aquiles Serdán, en 
la cabecera municipal. 

Aunque la Fiscalía del estado 
noha brindado más infor- 
mación al respecto, se sabe 
de manera extraoficial que el 
comisario presentaba al menos 
un impacto de bala, por lo que 
se presume que se trató de una 
agresión directa, 

(ElUniversal) 


Búsqueda informó que Ceci 
Flores “fue localizada con vi- 
da cerca de las 7:30 pm. Per- 
sonal de Segob ingresó a su 
domicilio, donde la encontró 
con un cuadro médico deli- 
cado”. 

Agregó que fue atendida 
por personal de la Cruz Roja 
y llevada a un hospital para 
estabilizarla. 

Afuera de la casa donde fue 
localizada la madre busca- 
dora, Jesús Becerra, Coordi- 
nador de Protección Civil de 
Querétaro, informó que Flo- 
res Armenta estaba bien de 
salud, que fue encontrada en 
una recámara con signos de 
descompensación metabóli- 
capor un ayuno prolongado y 
deshidratación leve. 


SINALOA 


Hallan 
muerto 
apolicía 


Enuncamino de terrace- 
ría que conecta conla au- 
topista Benito Juárez, en el 
municipio de Angostura fue 
localizado el cuerpo de José 
Miguel “N”, elemento de la 
Policía Estatal Preventiva 
reportado, desde hace una 
semana como desaparecido 
соп un hermano. 

Sólo hace dos días, fue 
encontrado el cuerpo de su 
hermano, José Abel "N", el 
cual presentaba huellas de 
haber sido torturado yaban- 
donado en un camino que 
comunica alos poblados de 
la Escalera y las Brisas, enla 
jurisdicción del municipio 
de Salvador Alvarado y ayér 
localizaron el cuerpo del ofi- 
cial. (El Universal) 


Prevén más lluvias en 
Chiapas 


Autoridades de Protección 
Civil estatal establecieron 
alerta naranja para las regio- 
nes Soconusco, Sierra Maris- 
cal, Selva Lacandona y Maya 
ante el pronóstico de lluvias 
torrenciales de 150 y 250 mi- 
límetros, durante las próxi- 
mas 96 horas. 

Además, para enfrentar la 
actual temporada de lluvias 
y ciclones tropicales, en caso 
de emergencia Chiapas dis- 
pone de 480 refugios tempo- 
rales en las distintas comuni- 
dades del estado. 

Luis Manuel García Mo- 
reno, secretario estatal de 
Protección Civil señaló que 
los refugios están distribui- 
dos en todos los municipios 
para proporcionar atención 
oportuna. 

Esos refugios temporales 
tienen la capacidad de alber- 
gar a 165 mil 115 personas 
con ayuda humanitaria de 
alimentos, agua, medica- 
mentos, colchas y cobijas. 


buscadora 


Agregó que estaba “todo 
bien, sin signos de alteración” 
ni violencia. 

“Fue una situación de sa- 
lud, nada grave, pero hay que 
verificar que ella no tenga 
algún problema. Todo está 
bien. Los familiares ya tuvie- 
ron llamada, vía telefónica y 
nosotros apoyamos con esa 
situación. Su seguridad de- 
penderá ahora de la Comisión 
de Búsqueda de la Ciudad de 
México”, agregó Guadalupe 
Flores, titular de la Comisión 
Local de Búsqueda de Perso- 
nas del Estado. 

La desaparición fue denun- 
ciada por su hija, Milagros 
Flores, después del mediodía 
de ayer al nosaber de ella des- 
de domíngo. 


AM2)B.7 


Redacción 
AgenciaReforma 
Bacalar, QuintanaRoo 


Habitantes de El Gallito 
acusaron que un comando 
ingresó a esa comunidad 
del municipio de Bacalar, 
en Quintana Roo, atacó 
con armas de grueso cali- 
bre viviendas y vehículos, 
robó pertenencias y tiene la 
intención de apoderarse de 
sus tierras. 

Ejidatarios informaron a 
medios locales que por este 
ataque, ocurrido la madru- 
gada del pasado 12 de junio 
a manos de criminales dedi- 
cados al narcotráfico, hubo 
un muerto, varios desapare- 
cidos y casas, maquinaria y 
tractocamiones quemados, 
por lo que abandonaron la 
comunidad y se refugiaron 
en el bosque. 

“Esta gente tiene meses 
que no quieren robar nues- 


Frena EU 
aguacate 
mexicano 


NallelyHernández 
AgenciaReforma 
Cludadde México 


El Departamento de Agri- 
cultura de Estados Unidos 
(USDA) suspendió este fin 
de semana las importacio- 
nes de aguacate mexicano 
debido a agresiones a dos 
inspectores retenidos en la 
comunidad de Aranza, Mi- 
choacán. 

La Asociación de Produc- 
tores y Empacadores Ex- 
portadores de Aguacate de 
México (APEAM) informó 
quesi bien la suspensión fue 
por un motivo ajeno a la in- 
dustria aguacatera, que no 
se detalló, se está afectando 
a otras industrias exporta- 
doras del estado. 

Confirmó que la suspen- 
sión sigue vigente, pero que 
se trabaja con las autori- 
dades del Departamento 
de Agricultura de Estados 


Delincuentes quemaroncasas, desaparecierona habitantes y 
asesinaron auna persona./roto-AgenciaReforma 


Desplazan hombres 
armados a población 


tros ranchos, nuestras par- 
celas. Tenemos como unos 
40 ejidatarios que vivimos 
aquí y pues ahora sí que nos 
dedicamos a la engorda de 
ganado, al pie de cría, a la 
agricultura, maíz; tenemos 
barbecho y tierra mecaniza- 
da con tractores”, expuso un 
ejidatario. 

Según los locales, la situ; 
ción empeoró cuando ini 
una disputa por el control 
de la zona entre grupos del 
cartel de Sinaloa y del cartel 
de Caborca, para el trasiego 
de drogas. 

Estos grupos operan en 
las comunidades Miguel 
Alemán, Verde, Canaán y 
Otilio Montaño, entre otras, 
y al menos 15 localidades de 
Bacalar enfrentan proble- 
mas similares a los de El 
Gallito, pero no se denuncia 
por miedo. 

El 19 de mayo pasado, au- 
toridades de la Fiscalía de 
Quintana Roo y la Guardia 
Nacional se reunieron con 
habitantes de El Gallito an- 
telas amenazas que recibie- 
ron de un grupo criminal. 


Unidos para reactivar el co- 
mercio. 

“Se continúa trabajando 
con las autoridades de am- 
bos países para fortalecer 
las prácticas, el compromi- 
so y los procesos necesarios 
para cumplir con el Plan de 
Trabajo Binacional", deta- 
16 Julio Sahagún Calderón, 
presidente омак 

“La advertencia de viaje 
del Departamento de Es- 
tado para Michoacán es de 
Nivel 4: No viajar debido a 
delitos y secuestros”, exhc 
tó la Embajada estadou: 
dense el pasado 14 de juni 

Luciano Escobedo, di 
tor de Infotrade, explicó 
que por ley, el Gobierno de 
EU está obligado a garan- 
tizar espacios de trabajo 
seguros para sus represen- 
tantes, por lo que medidas 
como esta se toman pese al 
impacto económico. 


FotaReforma 


Lasuspensiónfue porelata- 
queadosinspectores. 


Pide tiempo defensa de Ovidio 


GuadalupeGalván 
ElUniversal 
CiudaddeMéxico 


Ovidio Guzmán, hijo de 
Joaquín Guzmán Loera, “El 
Chapo”, compareció ayer en 
un tribunal de Chicago y su 
defensa pidió más tiempo 
para revisar las pruebas en 
contra de su cliente, informó 
el medio The National Desk, 
presente en el lugar. 

Ovidio Guzmán compa- 
reció ante la juez Sharon 
Johnson Coleman, en una 
audiencia diseñada para re- 
pasar los cargos que enfrenta 
el mexicano, y de los que se 
declaró inocente en otra au- 
diencia. 

La defensa de Guzmán, en- 
cabezada por el abogado Jef- 
frey Lichtman, el mismo que 
defendió a su padre, solicitó 


más tiempo para revisar to- 
das las pruebas, que incluyen 
grabaciones e informes, re- 
copiladas por el gobierno de 
Estados Unidos, indicó TND. 

La jueza fijó la próxima vis- 
ta para el 1 de octubre, a las 
10:15 horas. 

Ovidio Guzmán, detenido 
en México en enero de 2023, 
fue extraditado el 15 de sep- 
tiembre a Estados Unidos y 


encarcelado en una prisión 
de Chicago. 

Conocido como “El Ratón”, 
la justicia estadounidense 
lo acusa a Ovidio Guzmán 
de liderar una organización 
criminal, posesión de armas, 
lavado de dinero y de traficar 
todo tipo de drogas, incluido 
el fentanilo, que ha provoca- 
do la peor crisis de opioides 
en Estados Unidos. 
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Ovidio Guzmán fue extraditado el15 deseptiembre del 2023aEs- 
tados Unidos y encarceladoen una prisión de Chicago./alUnwersal 
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Profesores marchan contra unarefor- 
maeducativa que está en manos del 
Legislativo en Bogotá./roto.aP 


194, 
pru 


Presionan al Congreso por reforma educativa 


Marko Álvarez 
AP 
Bogotá 


PROTESTAS 


Más de 22 mil maestros de 
instituciones estatales pro- 
testaron ayer en las calles de 
Bogotá para exigir al Congre- 


so que no apruebe una ley de 
iniciativa gubernamental que 
reglamenta el sistema educa- 
tive 

Las protestas presionan a 
un Congreso que tiene en sus 
manos una propuesta edu- 
cativa que regula el derecho 
fundamental a la educación 
desde el preescolar hasta el 
nivel universitario. 

Define el modelo educativo 
u financiación y el sindica- 


to no está de acuerdo con que 
se reconozca que el sistema 
educativo se compone de los 
sectores público, privado y 
mixto, porque temen que re- 
cursos estatales sean destina- 
dos a privados. 

También piden que sea in- 
cluida la obligatoriedad de 
la educación preescolar y se 
elimine un criterio de evalua- 
ción. 

El proyecto está en último 


debate para ver si se aprueba 
o no la ley de educación con 
el tiempo en contra, debido a 
que a partir del 20 de junio el 
legislativo iniciará un perio- 
do de receso. 

“Si no se hunde seguiremos 
en las calles hasta cuando sea 
necesario, porque aquí no va- 
mos a permitir que algo por 
lo que hemos luchado toda 
la vida y por lo que Fecode ha 
estado luchando en las calles 


Disuelven en Israel 
gabinete de guerra 


уу Tomala decisión el primer ministro israelí Benjamín Netanyahutras salida 


de quien era líder opositor, por lo que se aleja la posibilidad de un cese al fuego 


TlaGoldenberg 
AP 
Tel Aviv, Israel 


El primer ministro israelí 
Benjamin Netanyahu disol- 
vió el influyente gabinete de 
guerra encargado de supervi 
sar el conflicto en Gaza, indi- 
có ayer un funcionario israelí. 

La medida se produce días 
después que un miembro cla- 
ve del organismo renunciara 
al gobierno por su frustración 
sobre la gestión de Netan- 
yahu de la guerra. 

La medida era ampliamen- 
te esperada tras la salida este 
mes de Benny Gantz, un exje- 
fe militar centrista. 

La ausencia de Gantz ha- 
ce que el primer ministro 
dependa más de sus aliados 
ultranacionalistas, que se 
oponen a un alto el fuego. Es- 
to podría plantear un de 
fío adicional a las ya frágiles 
negociaciones para poner fin 
ala guerra en Gaza luego de 
ocho meses. 

Funcionarios dijeron que 
Netanyahu sostendrá reu- 
niones de menor tamaño con 
algunos miembros de su go- 


bierno sobre tema: 
acerca de la guerra. 
cluye a su gabinete de 
dad, donde hay miembros de 
la ultraderecha que se oponen 
alos acuerdos de cese al fuego 
y se han mostrado a favor de 
una reocupación de G: 

El gabinete de guerra se for- 
mó en los primeros días del 
conflicto, cuando Gantz —en 
ese entonces un líder opositor 
y rival de Netanyahu— se su- 
mó a la coalición como mues- 
tra de unidad tras el ataque 
de Hamás del 7 de octubre en 
r de Israel. 

Él había exigido que se con- 
formara un pequeño organis- 


mo para relegar a los legis- 
ladores de ultraderecha del 
gobierno de Netam; 

Tenía tres miembros — 
Gantz, Netanyahu y el mi- 
nistro de Defensa, Yoav Ga- 
llant— quienes en conjunto 
tomaron decisiones clave du- 
rante la guerra. 

La decisión de eliminar el 
gabinete de guerra se produ- 
ce cuando Israel enfrenta de- 
cisiones más fundamentale: 

Israel y Hamás sopesan la 
más reciente propuesta de 
alto el fuego a cambio de la 
liberación de los rehenes que 
tomó Hamás durante su ata- 
que. 


\ 


El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de 
Defensa, YoavGallant y el ministro del gabinete, Benny Gantz./ap 


MUNICIPIO DE LEÓN 
LICITACIÓN РОВІ 


AL PRESEN 


Las tropas israelíes todavía 
están detenidas en la Fran- 
ja de Gaza, combatiendo en 
la ciudad sureña de Rafah y 
contra focos de resurgimien- 
to de Hamás en otros lugares, 
además de una drástica esca- 
lada la semana pasada en la 
frontera norte con Líbano. 

Después de lanzar cientos 
de cohetes y drones hacia 
Israel en algunos de los bom- 
bardeos más intensos del 
conflicto, Hezbollah redujo 
drásticamente el número de 
proyectiles disparados hacia 
el norte de Israel el domingo 
y el lunes. 

La pausa continuó incluso 
después que autoridades mi- 
litares israelies dijeran que 
mataron a un agente clave en 
el departamento de cohetes 
y misiles de Hezbollah, Mo- 
hammed Ayoub, en un ata- 
que con drones el lunes por la 
mañana. 

El ejército israeli señaló 
que rastreó sólo dos misiles 
disparados el lunes desde 
Líbano y que no entraron en 
territorio israelí. En las últi- 
mas 48 horas hubo apenas 
seis lanzamientos, frente a los 
más de 200 del jueves. 

La pausa podría deberse al 
feriado musulmán de Eid al- 
Adha que comenzó el domin- 
go por la mañana. 


El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios para el Municipio de León, 
Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 230, 231 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato у en concordancia y apego con los artículos 26, 38 fracción II, 56 fracción | inciso a), 59, 62, 68, 69, 70 fracción , 
71 fracción Ш, 72, 75, 76, 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, 
'Comodatos y Contratación de Servicios para el Municipio de León, Guanajuato, convoca a las personas fisicas o morales que deseen 
participar en las licitaciones públicas. 


DGRMYSG-LPN-016/2024 


Adquisición de 
vehiculos, para varias 
Dependencias del 
Municipio de León, 
Guanajuato. Segunda 
convocatoria 


$3,000.00 


JUNTA DO 
LARA: 


28 dejunio del 2024 04 de julio 4212024 19 de julio del 2024 
alas 10:00 horas 


alas 12:00 horas 


alas 10:00 horas 


Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
¡Generales con domicilio en calle Purisima #506, esquina calle España, col. Moderna, en los tels: 477 211 11 10 y 477 77027 23, ext 
2165, en el siguiente horario de 8:30 a 15:00 horas, los días 18, 19 y 20 de junio del 2024. 
Para pago por compra de las bases de la licitación deberá realizarlo en cualquiera de las cajas de Tesoreria Municipal ubicadas en 
distintos puntos de la ciudad, en el horario de servicio de las mismas, los días 18, 19 y 20 de junio del 2024. 

Invariablemente las proposiciones deberán de presentarse en idioma español, asi como, la moneda en que se realicen las 
cotizaciones deberán ser en peso mexicano, 

Lugar de entrega; será el o lo (s) señalado (=) en las respectivas bases de la presente licitación, dentro del plazo acordado en el 


contrato. 


Las condiciones de pago se realizarán conforme al calendario establecido por la Tesoreria Municipal, los cuales serán posteriores 
ala entrega a entera satisfacción de la dependencia solicitante. 

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de las licitaciones, así como las proposiciones presentadas por los licitantes 
podrán ser negociadas. 


vaya a ser violentado”, dijo a 
The Associated Press César 
Muñoz, presidente del sindi- 
cato de docentes del departa- 
mento de Nariño, fronterizo 
con Ecuador, quien protesta- 
ba en el centro de Bogotá. 

La nutrida manifestación 
con más de 22 mil maestros, 
según cifras de la alcaldía, 
hace parte de un llamado a 
huelga nacional hecho des- 
de la semana pasada por la 


AnitaSnow 
AP 
Phoenix 


Autoridades emitieron 
alertas de calor para más 
de 70 millones de personas 
en Estados Unidos ayer a 
medida que una ola de c: 
lor extremo avanza hacia el 
este del país, y es probable 
que la región del Atlántico 
Medio y Nueva Inglaterra 
registren máximas por arri- 
ba de los 32 grados Celsius 
esta semana. 

El exceso de humedad ha- 
rá que el calor se sienta aún 
más opresivo. 

El año pasado se produjo 
la mayor cantidad de olas 
de calor en Estados Unidos, 
consistentes en un clima 
inusualmente caluroso que 
duró más de dos días, desde 
1936. 

Las autoridades advirtie- 
ron nuevamente a los resi- 
dentes que tomaran pre- 
caciones. 


DE SÚPER TÚNEL 


Federación Colombiana de 
Educadores (Fecode), un 
sindicato que suele apoyar 
al gobierno pero que en esta 
ocasión, por primera vez, lo 
presiona desde las calles. 

El paro laboral, sumado a 
las protestas y asambleas de 
maestros en todo el país, ge- 
neraron un cambio en la pro- 
puesta que Пеуб la bancada 
de congresistas que apoyan 
al gobierno para ser discutida 
en el Senado. 

El pasado jueves se rompió 
un acuerdo político que el 
gobierno había logrado con 
sectores de oposición. 


Unniñoserefrescajunto aunafuentejunto al Wrigley Field en 
unos días de tiempo cálido enla zona de Chicago./roto:4P 


Alerta calor extremo 


Gran parte de la región 
centro-norte y el noreste de 
Estados Unidos estaban ba- 
jo advertencias o vigilancias 
de calor. 

El calor ha sido especial- 
mente peligroso en los últi- 
mos años en Phoenix, donde 
645 personas murieron por 
causas relacionadas con el 
calor en 2023, lo que supuso 
un récord. 

Las temperaturas allí al- 
canzaron los 4 
centígrados el sábado. Los 
meteorólogos dicen que las 
dos primeras semanas de 
junio en Phoenix han sido 
más calientes de lo normal, 
el comienzo de junio más 
caluroso registrado ай 

Un meteorólogo del Servi- 
cio Meteorológico Nacional 
en Phoenix, Ted Whittock, 
recomendó reducir el tiem- 
po al aire libre entre las 
10:00 de la mañana y las 
6:00 de la tarde, mantener- 
se hidratado y usar ropa li- 
gera y holgada. 

Se abrieron más de 100 
centros de enfriamiento en 
la ciudad y el condado cir- 
cundante, incluyendo dos 
porla noche. 


Inauguran primer tramo 


Elrey Federico X de Dina- 
marca inauguró ayer el pri- 
mer tramo de un futuro túnel 
ferroviario bajo el Mar Báltico 
que llegará hasta Alemania y 
contribuirá con la transición 
hacia la energía verde por parte 
del sector transportista. 

La vía Fehmarn, prevista pa- 
ra entrar en funcionamiento 
еп 2029, además reducirá el 


tiempo de traslado por ferry 
desde Roedby en Dinamarca 
hasta Puttgarten en Alemania, 
actualmente de 45 minutos, y 
vinculará por vía terrestre yfe- 
rroviaria a Dinamarca con Euro- 
pa central y los países nórdicos. 

El monarca develó una placa 
enel primertramo de 217 me- 
tros del túnel que será bajado al 
nivel submarino. (АР) 


ROMPENLAS Los Celtics de Boston ce- 
lebranuntítulo después del6 años. ик 


Reforma 
@superdeportivo 


os Celtics no perdonaron, y 
consiguieron por fin el an- 
helado título 18 de la NBA. 

Boston salió decidido desde el 
primer cuarto a borrar de la duela 
alos Mavericks de Dallas, a quienes 
derrotaron 106-88 para llevarse las 
Finales de la NBA 4 a 1. 

Los locales jamás fueron abajo 
en el marcador, siempre arriba y 
aumentado la ventaja, misma que 
llegó hasta 26 tantos en el tercer 
periodo. 

Las 18 coronas dejan a Celti 
mo la franquicia más ganador 
todos los tiempos, dejando atrás a 
los Lakers, quienes se quedan con 
17 título: 

Era un título muy deseado, pues el 
último que п conseguido fue 
hace 16 años exactamente, un 17 de 
junio de 2008, cuando justamente 
vencieron 4-2 a La 


Sede: TD Garden (Boston) 
Serle: Boston 4-1 Dallas 


Mejorjugador: Brebotes 
Jason Tatum 31 Pts. уйа 


..Jaylen Brown 'clava' elba- 
lónenlaprimeramitad. 


Contraste de 
estrellas 

La defensa de 
los Celtics de 
Boston fue 
volviendo po- 
со a poco a los 
Mavs, quienes 
cometieron 
errores y no pu- 


>24 Jayson Tatumce- 
ШИГЕ! tebra ante Daniel Gafford. 


Ceci Tamayo gana plata en las Bahamas 


, Centroamé- 


@вабоапа17 


65 minutos después de haber 
corrido 100 metros, la leone- 
sa Cecilia Tamayo regres 
la pista de tartán y se colgó la 
medalla de plata en los 200 
metros, su especialidad y en 
donde está virtualmente cla- 
sificada a los Juegos Olímpicos 
de París 2024. 

La leonesa de 27 años 
de edad logró sus dos 
mejores tiempos de 
temporada con 11.32 se- 
gundos en los 100 me- 
tros y 23.09 en los 200 
metros, distancias que 
pudo correr en el New 
Life Invitational de la 
Asociación de Atletismo 


'aribe (NACAC, por 
sus siglas en inglés) que se llevó 
a cabo en las Bahamas 
En la competencia de su es- 
pecialidad, ‘Ceci’ detuvo el 
cronómetro en los 23.09 y se 
quedó en el segundo lugar gra- 
cias a los 22.91 que marcó la 
estadounidense Lauren Rain 
James. 
Aunque sigue sin alcanzar la 
marca mínima (22.57 segun- 
dos) que le asegure 
su boleto a París 
2024, Cecilia Tama- 
yo está virtualmente 
clasificada por la vía 
del ranking, donde 
es la mejor a nivel 
nacional con 1,166 
puntos para Worlds 
Athletics. 


ZN 


SA. Tamayo compitió en 
Ma eanamasy subió al podio. 


dieron sortear la presión en el TD 
Garden. 

Jayson Tatum terminó con 31 
puntos, 8 rebotes y 11 asistencia: 

Luca Doncic, la estrella de los M: 
vericks о afectado por lesiones, 
aunque terminó el quinto juego co 
mo el mejor de su escuadra, con 28 
puntos rebotes y tres robos. 

El coach de Boston le dio minutos 
a varios jugadores, incluso, metió 
desde el primer cuarto a Кї 
Porzingis, quien tiene una 1 
quese podía agravar, pero se 
por el campeonato. 

Kristaps acabó con cinco puntos 
en 16 minutos. 


P: Jaylen Brown, claveenlos primeros — 
tresjuegos, fuenombradoel MVP delas Finales. 


LOS EXPERTOS 
Mister Chip 
Y LosCelticsrecuperanel mando y 
superanalos Lakerscomo franquicia 
conmástitulosenlahistoriadela 


#NBA:18 BostonCeltics, 17 Los Angeles Lakers, 
TGoldenState Warriors, 6 Chicago Bulls. 


Magic Johnson 
OdioquelosCelticstenganofi- 


cialmente máscampeonatos que 
nosotros ahora... 


Según pudo saber Súper De- 
portivo, Juan Manuel Sanabria, 
mediocampista uruguayo que mili 
enel Atlético de San Luis, está muy 
cerca de reforzar al América para el 
Apertura 2024. 

La operación marcha tan bien que 
ya está en su fase final y solo están 
ala espera de resolverlos últimos 
detalles en su contrato. 


DÍA HORARIO 


Lg 10:00 


PARTIDOS JUNIO 


TURQUÍA 


ЦЕ 13:00 Y PORTUGAL 
18 07:00 © CROACIA 


x COPA 9 EUROPEA 


GEORGIA 
REP. CHECA % 
ALBANIA @ 


EMPATE VISITANTE 


Alemania 
Inglaterra. 


Chucho, 
enamorado 
del Oviedo 


IturlelPérez 

@ituprz 
Jesús Martínez, presidente de 
Grupo Pachuca, se desvivió en 
elogios hacia los aficionados 


del Real Oviedo, asegurando 
que tiene: “a la mejor afición del 
mundo”, 

En entre dena 
SER en España, el también di- 
rectivo del Club León y del Pa- 
chuca, admitió estar más metido 
que nunca con el Oviedo, debido 
ala Pri- 


mundo, son impresionantes, 
nos llena de energía y orgullo 
Nosotros no somos los dueños, 
nosotros administramos, los 
verdaderos dueños son los afi- 
cionados”, comentó el empresa- 
rio mexicano. 

ento que es una bendición 
a comunión con la gen- 


as la final de asceso de Ida, 
en la que el Oviedo venció 1-0 
al Espanyol, Martínez aceptó 
аш níamos un proyecto de 
cuatro o cinco años, (la final) ha 
llegado a los dos años y estamos 
ra pelearlo 

La final de vuelta será el do- 
mingo en Barcelona. 


. Jesús Martínezenla 
tribunadelestadio Carlos Tartiere. 


América negocia por Sanabria 


Sanabria, de 24 años de edad, 
comenzó su carrera en lasinferiores 
del Nacional de Uruguay y llegó alas 
del Atlético de Madrid en la segunda 
parte del 2018. 

Después de un paso por el Zara- 
goza en el primer semestre del 2021. 
regresó al equipo madrileño, pero de 
inmediato fue cedido al San Luis pa- 
ra el Apertura 2021./César Merlo 


Recibe de regalo* 


$1,000 
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D.2) SUPER DEPORTIVO 


УШ 


1 Hussein Forzán т 


n Monterrey se vive el futbol como 
Í en pocas ciudades de toda Améri- 
calatina, la metrópoli siempre está 
[== dividida en dos colores, pero en 
| esta ocasión será el epicentro del 
Mundial en la zona norte de nues- 
tro país. Con un estadio nuevo, los regios serán 
sede de varios partidos, pero en este momen- 
to están postulados para ser la sede del sorteo 
mundialista. 
Para el sorteo de la Copa del Mundo se tiene 
pensado 90 minutos de transmisión, lo cual 


Coordinador: Néstor Galindo Coeditor: Jossué Arenas tel 788-2100 / Martes 18 de junio de 2024 / AM Guanajuato 


Monterrey, la joya del Mundial 26 


tendría los siguientes efectos: 62 países podrán 
ver el evento, con 62 millones de espectadores, 
el impacto mediático sería de 103 millones de 
dólares, con una cobertura mediatice de 121 
países, generando 16,197 artículos y noticias 
on line. 

El gigante de acero vera acción el 14 de ju- 
nio, 20 de junio, 24 de junio y 28 de junio del 
2026, con 3 partidos de primera fase y uno 
de 16vos de final. De igual forma se tendrán 
otras actividades previas y durante el Mundial, 
iniciando con la realización de la Super Copa 


Lleva la delantera 
enla organización 


Monterrey, verano 2024 y 2025, además de un 
torneo Sub-19 con la ¡pación de Palmei- 
ras, Inter de Miami, River Plate, Lazio y claro, 
los famosos Rayados, el equipo local de la ciu- 
dad regia. 

Deigual forma se jugará un partido de leyen- 
das internacionales, avalado por el programa 
FIFA LEGENDS y leyendas nacionales, con 
show musical, skill challengue y demás ame- 
nidades. En este evento se lanzará el jersey de 
Monterrey 2026 con el que jugarán las leyen- 
das nacionales. 

También se tendrá el Music football and food 
festival 2025, 2026, en donde se tendrán con- 
ciertos y gastronomía. 

Al mismo tiempo, para los amantes del lla- 
mado séptimo arte, se realizará el Football and 


ival 2025, 2026, en coordinación con 
FIFA FILMS, donde se proyectarán películas 
y contenido gratuito, así como un concurso de 
cortometrajes con premios para promover las 
varias narrativas que nos brinda el futbol. 

Para cerrar estos eventos, se tiene como even- 
to principal el FIFA FAN FESTIVAL, el cual 
estará abierto los 38 días de duración de al 
Сора del Mundo. 

Esto demuestra, sin duda alguna que Mon- 
terrey, capital de Nuevo León, es la ciudad de 
nuestro país mundialista que lleva la delantera 
en organización en comparación con Guadala- 
jara y la Ciudad de México. 

Todo esto se debe al gran trabajo Alejandro 
Hutt, Host Manager de Monterrey para la 
Copa del Mundo, quien con su amplio conoci- 
miento de la industria y experiencia, pondrá a 
la Sultana del Norte en los primeros planos del 
futbol internacional. 


a 
cd 


\. Losrumanoscelebran 
suvictoriaen Múnich 


Ucranianos 
le fallana 
su gente 


АР 
Й superdeportivo 


Los jugadores de Rumania ce- 
lebraron desenfrenadamente 
junto a sus compatriotas vesti- 
dos de amarillo tras su primera 
victoria en una Eurocopa en 24 
años. 

En el otro extremo del estadio 
del Bayern de Múnich, los juga- 
dores de Ucrania se disculparon 
con sus simpatizantes tras sufrir 
una derrota 3-0, resultado que 
по asomaba en los pronósticos. 

Rumania no ganaba en un 
gran torneo desde su inesperada 
victoria 3-2 ante Inglaterra en la 
Euro 2000. 

Nicolae Stanciu puso en ven- 
taja a Rumania con un zapatazo 
desde lejos del área a los 29 mi- 
nutos. Los rumanos liquidaron 
el encuentro con los goles de Ra- 
zvan Marin y Denis Mihai Dra- 
gus en el arranque de la segunda 


parte, 

“Todos pidieron disculpas”, se- 
ñaló el seleccionador ucraniano 
Serhiy Rebrov. “Los jugadores 
siente que no se han prodigado. 
Previo al partido, les dije que es- 
tamos representando a un país 
enorme y de coraje, que lleva 
dos años luchando por nuestra 
libertad”. 

“Ahora tenemos que callarnos 
la boca y prepararnos para el 
siguiente partido postean la 
otra Ucrania”, айа‹ 


e CRAN 
na Futball Arena Munchen 


Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia) 


Los goles: 
1-0, Stanciu,29' 


2-0,Marin,53' 
3-0, Dragus, 57" 


CR7.Ronaldoenunentrena- 
mientocon Portugal. /Ap 


¡A 
Árbitro: Jesús Gil Manzano (España) 


Elgol: 
0-1, Wober(A),38' 


АР 
Й @superdeportivo 


Ideasdemáscaras? 

a lesión en la nariz de Јајаја 

Kylian Mbappé enla victo- 

ria de 1-0 de Francia sobre 

Austria ha puesto en duda su conti- 
nuidad en la Eurocopa. 

Un choque en el aire de cabeza 
con hombro con el austriaco Kevin 
Danso dejó a Mbappé tendido en 
el campo con la nariz en- 
sangrentada e inflamada, 
cerca del final del partido 
del Grupo D en la Dues- А 
seldorf Arena. E 

“No tengo información s 
ala mano’, dijo el selec- 
cionador francés Didier 
Deschamps. “Fue un 
buen golpe. Aún lo tie- 
nen que examinar, ahora mismo no 
puedo dar la respuesta”. 

“No está bien. Está con el cuer- 
po médico. Su nariz recibió un 
fuerte golpe, eso es seguro”, dijo 
Deschamps. “Necesitamos com- 
probarlo, pero parece bastante 
complicado, lo cual es realmente 
desafortunado para nosotros”. 

El delantero quiso seguir jugando 
pero volvió a desplomarse y se lle- 
vó la mano al rostro, provocando la 
rechifla de los hinchas de Austria, 
quienes creyeron que buscaba per- 
der tiempo. 

Mbappé fue amonestado por el 
árbitro Jesús Gil antes de ser reem- 
plazado por Olivier Giroud. 


Kylian 


Turno del eterno ‘СВТ’ 


“Nos preocupa ver a 
bandonar el 


Kante. “Todavía no sabe- 
mos cuál es la situación. 
„ Esperamos que no sea 
demasiado grave y que 
vuelva con nosotros”. 


ROJA. Kylian Mbappe esatendidotras 
chocar con Kevin Danso. 7Fotos:AP 


Acabadesalirdel GrisdebutdeLes 
hospital después de Bleus.1-0con 
1 queseconfirmara autogol de Wóber 
queserompiólanariz.Noserá — yAustriatuvooportunidades 
operadoapesardelasprimeras  paraempatar.Novimosauna 
indicaciones, alaesperade Franciaespectacular y lo peor: 
decidircómogestionarlo. Mbappé dejó el campo. 


Apenas ganan 

Fue una noche de contrastes para 
Mbappé. Un momento de inspira- 
ción suyo provocó el gol de la victo- 
ria. Con la pelota atada a los pies, 
Mbappé desbordó por la derecha, 
desairó a Phillipp Mwene y colgó 
un centro que Maximilian Wober 
desvió de cabeza a su propia red. 


Mbappéchocóconelaus- 
triaco Dansoy quedó tendido, 


DE S.Romelu Lukaku marcó 
dosveces, peroselosanularon. 


Lukaku y el 
VAR arman 
la sorpresa 


АР 
Й @superdeportivo 


El VAR anuló dos goles de Ro- 
melu Lukaku y Bélgica sufrió 
una inesperada derrota 1-0 ante 
Eslovaquia en un alocado parti- 
do por el Grupo D del Campeo- 
nato Europeo. 

Eslovaquia dio su zarpazo a 
los siete minutos con el gol del 
atacante Ivan Schranz y luego 
le оса- 
siones malogradas por parte de 
Lukaku, el galendr! histórico de 
los “Diablos Rojos”, y todo lo ge- 
nerado por su volante Kevin De 
Bruyne. Para colmo, dos tantos 
de Lukaku en la segunda parte 
fueron invalidados por el VAR 

La merecida victoria eslova- 
ca también se sustentó en una 
providencial intervención del 
zaguero David Hancko, cuyo 
despeje en la raya de gol le dejó 
tirado en la red con un golpe en 
el rostro propinado por la rodi- 
lla de un compañero. 

Ello ocurrió a los 62 minutos, 
соп е1 disparo a quemarropa del 
suplente Johan Bakayoko, ape- 
nas siete minutos después que 
el primer “gol” de Lukaku fue 
anulado por una posición ade- 
lantada. 

La segunda intervención del 
VAR, alos 86, invalidó el poten- 
te remate de Lukaku por culpa 
de una mano de Lois Openda 
previo a dar el pase. 


Árbitro: Halil Meler (Turquía) 


Elgol: 
0-1, Schranz,7' 


АР 
E esuperdeportivo 


Cristiano Ronaldo está a punto de 
convertirse en el primer jugador 
que participa en seis ediciones del 
Campeonato Europeo cuando su 
Portugal debute contra la Repúbli- 
ca Checa. 

Será el cuarto enfrentamiento 
entre estas selecciones en el torneo. 
Los checos ganaron el primero por 
1-0, pero Portugal emergió triunfal 
en 2008 y 2012. Los lusos han ga- 
nados los últimos cuatro duelos en- 
tre ambos, sin encajar goles en los 
últimos tres. 

Cristiano, que debutó en una gran 


torneo cuando Portugal alcanzó la 
final de la Euro 2004, es el dueño 
de los récords de más goles (14) y 
partidos (25) en la competición. El 
delantero de 39 años se afiló con un 
doblete en la victoria 3-0 ante Ir- 
landa en un amistoso. 

“Todos saben de la calidad que 
tenemos. Sabemos que somos capa- 
ces de hacer algo especial. Pero todo 
depende de nuestra cohesión” — el 
zaguero portugués Rúben Dias en 
la víspera del duelo. 


к 


Reforma 


Giorgios trae sus goles 


Giorgos Giakoumakis fue presentado como refuerzo de 
Cruz Azul y dejó claro que llegó para hacerlo que mejor sabe: 
anotar. “Tuvimos una reunión que no duró más de 30 minutos 
y me convencieron de venir. Estoy muy entusiasmado por el 
futbol tan atractivo que mostró Cruz Azul en la Liguilla. Las 
expectativas es anotar goles y voy a hacerlo”, dijo../Reforma 
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Equipo J G %Dif Loc. Vis. | Equipo J G %Dif Loc. Vis. 
INY Yankees 50,24 67 -. 22102814. 1F Philies 4I 24 66,- 2702044. 
2Baltimore Orioles 47 Ж 6615 25-14 22-10 2Atlanta Braves 38 31 55 8 2143 1718 
3BostonRedSox 37 35 .51 1218-20 19-15... 3W.Nationals 35 36 49 12 1617 19-9 
&ТоюпоВ) ___ 35 36 491351816 17-20... 4NY Mets 33 37 411351823 15-14 
STBRays 34 38 47 15 19231545 5MiamiMarins 23 48 32 2412-25 1123 
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J G %Dif Loc. Vis. Equipo J G %Dif Loc. Vis. 
1Seattle Mariners 43 31.58 - 27-12 1619. ILADodgers 44 29 60 - 24-1520-44 


2 Texas Rangers 33 38 468.5 16-17 17-21 

3HoustonAstros 33 39 45 9 19-19 14-20 
4 LA Angels 28 43 .3913511-23 17-20 _ 
5 Oakland Athletics26 48.35, 17 15-20 11-28 _ 


4 SF Giants 


2San Diego Padres 37 38 49 8 18-21 19-17 
ЗА. Diamondbacks35 37 48 8519-18 16-19 
35 37 А88520-1715-20_ 
5 Colorado Rockies25 46 .35 18 14-19 1-27 _ 


ТОМА NORTE ZONASUR 

Equipo G P% Dif Equipo G P 
їйлє 35 19.648. - 1Diablos Rojos 42 П 
2Acereros 3 235% 40 | 2Leones 30.21 
3Laguna 31 235% 40 3Conspiradores 28. 23 
&Tecolotes 30 20.556 50 &бепе 29 25 
5 Toros 28 26.519 70 | SOlmecas 28 26 
6Rieleros 2127500 80 6 Pericos 28 26 
TSaraperos 26 27 491 85 | тАвша 24 29 
8 Спатоз 22 32 407 130. | 8Bravos 23.3 
9Dorados Л 33,389 140 | OPiatas ЖЕ 
10 бепегіес 20 34.310 150 10 Tigres 16.38 


Trevor Bauer llegó 
aochovictorias 
conlos Diablos 
Rojos y persigue 

la triple corona de 
pitcheo, con1.48 
de efectividad y 83 
ponches. 


Ortiz y Ancer 
estarán en 
París 2024 


Reforma 
@superdeportivo 


Carlos Ortiz, flamante campeón del 
torneo de Houston de LIV Golf hace 
un par de semanas, y Abraham An- 
cer obtuvieron una plaza olímpica 
gracias a su ubicación en el ranking 
mundial de la federación internacio- 
nal dela especialidad, mismo que ce- 
rró este lunes. 

Conforme a los criterios de clasfi- 


Checo se motiva 


corriendo con Max 


punto de referencia de Sergio Pérezen Red 


Bull siempre es Max Verstappen. 


Para reencontrarse con su mejor versión, tras la 
baja de rendimiento, el tapatío ha encontrado la 


motivación del otro lado del garaje. 


“Desde el exterior hay mucha (presión). hay mu- 
cho que hacer, y dentro del equipo tienes (como) 
Una referencia al mejor piloto en la parrilla atu lado 
y él está funcionando a un nivel tan alto, en un co- 


che (que aveces no es el más rápido). 


“Pero es lo que me parece genial, tener este 
desafío y ser el compañero de equipo de Max es 
lo que realmente me motivó a seguir adelante, 
porque es un desafío enorme”, dijo el mexicano a 


RACER. /Reforma 


* No aplica en linea de chocolates artesanales. 
Válido sólo en platillos y bebidas a la carta. 

* Dir: Avenida León #106, Col. Jardines del Moral 
* Contacto: 477 3127971 


Estemes 
secierran 
losranking 
olímpicos de 
la mayoría de 
los deportes 
queofrecen 
contraseñas 
olímpicas por 
esta vía, como 
judo, tenis, 
atletismoy 
pentatión. 


Ogaboand!7 


Gabriel Márquez 


Grandes Ligas 
con los Сегуе- 
ceros de Mi- 


% Dif ras perder la serie por ba- 
7902 - rrida ante los Pericos de 
588 П0 Puebla, los Bravos de León 
549 130 cesaron a Rafael Rijo como su má- 
537 135 падег y ahora, en su sustitución, ya 
39 ін В «тиш > я Carrillo, Я 
lo ‘Coyote’ jugó е 

38 15 El apodado ‘Coyote’ jugó en las 
426 195 

302 260 

2% 265 


cación hacia los Juegos Olímpicos 
en París, los 60 primeros jugadores 
del escalafón del orbe al 17 de junio 
de 2024 obtenían su pase a la cita 
olímpica francesa y Ortiz terminó el 
periodo de calificación en el casillero 
51, mientras que Ancer lo hizo en el 
lugar 57. 

Еп la rama femenil, el ranking cie- 
rra el 24 de junio, pero el organismo 
rector del golfen el orbe ya contempla 
a Gaby López, abanderada en Tokio 
2022, que figura en el peldaño 26, y 
a María Fassi, posicionada en el 44, 
como clasificadas. 

Todos ya tienen experiencia olímpi- 
ca, siendo Ancer el que mejor resul- 
tado tiene hasta ahora con su lugar 14 
en Tokio 2020, que se disputaron sin 
aficionados, por la pandemia. 


Pérezy Verstappenen 
latemporada2024./CortesíaRedBul 


m(477)788 2148 y ci 


Iwaukee (1991) 
y Marlins de 
Florida (1993- 
94) y desde su 
retiro, se dedicó 
a puestos detrás 
del diamante. 

En 2023 diri- 
gió a El Águila 
de Veracruz, 

ro fue despe- 
dido enjunio de 
dicho año tras 
tener marca de 
23 victorias y 
28 derrotas. 

En ese mismo 
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0) Carrillo es elnuevo 
mánager delos Bravos 


año, pero en la 
Liga Mexica- 
na del Pacífico 
(LMP), dirigió 
en su última 
temporada a los 
Mayos de Navo- 
joa, a quienes 
llevó cuatro ve- 
ces a Postemporada, sin embargo, 
en todas se quedó en la primera 
ronda. 

Actualmente, en el 2024, fungía 
como coach de los Piratas de Cam- 
peche, empero pidió un permiso 
pecial para ocupar el puesto de los 
Bravos, quienes visitarán el Nelson 
Barrera Romellón de martes a jue- 
ves. 

Se espera que, desde esa serie, ya 
funja su puesto al cien por ciento. 


No se pudo 

Mientras tanto, Rijo, de 54 años de 
edad, deja a los Bravos de León tras 
casi un año completo. 

Asumió como mánager princi- 
pal a finales del 2023 y comenzó el 
2024 en el mismo puesto. A partir 
de ese momento, comenzó su trave- 
sía en la Liga Mexicana de Beisbol. 


LosBravos 
hanidode 
¡másamenos 
esteaño./ 
Fotos:Cortesía 


Eldominicano Rafael Rijo concluyó latemporada de 
2023 con 22 ganados y 26 tropiezos, mientras que en la pre- 
sente campaña dejó ala tribu del Bajío con foja de 23-31 enel 
octavo puesto del standing de la Zona Sur. 


MATÍAS 


САРРО 


y ( ) УД) 

ү 7 Д 
„Апипсіагопа Matías Carri- 

lloparaelresto de lacampaña. 


“7 
JUN 28 Y 29 


PARQUE METROPOLITANO 
LEÓN, 


CAMPEONATO 
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Tarjetas 


E E 
VIVi 
Le ponen mucho 
corazón al arte 


» Creativos visuales de distintos puntos del estado reunieron su talento en 


un llamado del colectivo Ojo de Piedra para la exposición ‘Taquicardia’ 


EdithSosa 
esosa@am.com.mx 


En León y el estado los artis 
tas independientes siguen ge- 
nerando espacios donde dara 
conocer su obra, muchas ve- 
ces creando lazos entre ellos 
yudan en su trabajo 
ión. 

Este fue el caso de la expo- 
sición “Taquicardia”, que se 
encuentra exhibida en la Ga- 
lería EnAmorArte, del cole- 
gio de artes CIMBA. La con- 
vocatoria fue originalmente 
un proyecto del colectivo in- 
dependiente Ojo de Piedra, 
pero gracias a las relaciones 
delos artistas, para su segun- 
da edición se sumaron más 
participantes. 

Ojo de Piedra, colectivo 
EnAmorArte, CIMBA y la 
Casa de los Elfos, son los 
grupos 
que participaron para hacer 
posible de nueva cuenta es- 
ta exposición, donde el tema 
principal es el corazón, ba- 
jo el lema “Lu; 

ай de los ñ 
sentimientos 

La colaboración se dio gra- 
cias a que Paulina Martínez, 
integrante del colectivo Ojo 
de Piedra, comenzó a traba- 
= como gestora cultural de 

la escuela CIMBA y al gene- 
rar el nuevo contacto de la 
mano del colectivo interno 
EnAmorArte, se gestó este 
nuevo espacio para darle con- 
tinuidad al proyecto. 

“Taquicardia no surge como 
una idea propia, sino que ya 
«tía en el colectivo Ojo de 
Piedra. Ya había tenido una 
primera edición, pero gracias 
a esta colaboración se pudo 
hacer el proyecto más gran- 
de”, comentó Paulina Martí- 
nezen entrevista con AM. 

El proyecto propone a los 
artistas colaborar con obras 
que integren un corazón, con 
piezas que tengan guardadas 
o que sean hechas expresa- 
mente con el propósito de la 
convocatoria. 

“La propuesta en la convo- 
catoria es cómo interpreta 
cada uno al corazón y se bus- 
caron artistas guanajuaten- 
ses. Al final tuvimos una muy 
buena respuesta, incluso de 
artistas que no conocíamos; 


y ahora tenemos una expo- 
sición con piezas hechas en 
acuarela, óleo, lápiz, collage, 
escultura e incluso cómic”, 
explicó Rubén Rangel, direc- 
tor de СІМВА. 

La exposición se extiende 
por toda la Escuela de Artes, 
desde el recibidor hasta el in- 
terior de los salones donde los 
alumnos toman clase, una de 
las ideas que más encantó al 
colectivo Ojo de Piedra y los 
convenció de trasladar la ex- 
posición a este recinto. 

“La primera edición de la 
exposición Taquicardia’ se 
realizó en 2022, en el restau- 
rante Viento Libre; fue muy 
interesante adaptarla para 
un recinto que no fuera un 


'Emociones vacías, por 
Fernanda Jaramillo. 


museo o una galería. 
“Que fuera en ш cuela 
nos agradó todavía más por- 
que la educación para la ni- 
ñez no ofrece tantos interés 
en el arte como es deseable, 
y que esta exposición esté en 
el lugar donde ellos vienen a 
aprender da un empujoncito 
más en su aprendizaje”, co- 
mentó Sergio Trujillo, repre- 
sentante de Ojo de Piedra. 
“La idea es formar un асе: 
vo nuevo que estará un año 
con nosotros, ya que las pie- 
zas están a la venta, así que es 
osible que en un año cam- 
Белае dueño”, agregó Pauli- 
na Martínez. 
Y también destacó que 
cuando se realizó la convo- 


catoria, la primera obra que 
recibieron fue una escultura 
de un artista de Guanajuato, 
pero después no llegó ningu- 
na otra, “hubo que extender 
la convocatoria, pero al final 
terminamos con un acervo de 
35 obras de artistas que van 
desde los 8 años hasta perso- 
nas de la tercera edad”. 


o, Romita, Guanajuato, 
Salamanca, León y Dolores 
Hidalgo, son algunos de los 
5 de los que provie- 
nen los artistas exponentes. 
En el caso de Dolores Hidal- 
go el lazo es aún más estre- 


Mictlan- 
tecuhtliy 
elaztlán, 
porCamilo 
Estebán. 


Revela Don Omar que padece cáncer 


CindyPinto 
cpintoMam.com.mx 


Gran sorpresa causó ayer el 
cantante de reggaetón Don 
Omar al revelar en su Ins- 
tagram que a sus 46 años 
padece cáncer, con una foto 
desde un hospital en Florida, 
Estados Unidos, en donde ya 
recibe tratamiento. 

William Omar Landrón 
Rivera, mejor conocido como 
Don Omar en el mundo de la 
música, acompañó la imagen 
con el siguiente mensaje: 

“Hoy sí, pero mañana no 
tendré cáncer. Las buenas 
intenciones son bien recibi- 
das. Nos vemos muy pronto. 
+fuckcancer”. 

Sin embargo, en su publica- 
ción, el intérprete de los é 
tos “Danza Kuduro”, “Dile”, 
“Salió el Sol” y “Ojitos Chiqui- 
tos”, no especificó qué tipo de 
cáncer es el que padece. 

Celebridades le dieron su 


respaldo a Don Omar con 
mensajes de aliento, lo Ilama- 
ron “guerrero” y le desearon 
pronta sanación. 

“Mi niño lindo, tú eres un 
guerrero de miles de batallas 
y le ganarás a esta también 
por su puesto”, escribió Olga 
Tañón. 

“Vamos palante campeón. 
Usted conoce la palabra y 
conoce a Dios desde hace 
mucho. Eres ganador desde 
siempre y eso no va a cam- 
biar. Está sano en el nom- 
bre del señor!”, le dijo Jerry 
Rivera. 

“Bendiciones guerrero todo 
estará bien”, expresaron los 
conductores del programa 
“El Gordo y la Flaca”, 

“Esa es la actitud, la mente 
controla el cuerpo. Mucha fe 
y pa'lante con todo el proce- 
so, bendiciones. Orando por 
ti”, escribió por su parte Paco 
López. 

Dos meses antes del anun- 
cio de que padece cáncer, Don 
Omar presentó su gira “Don 
Omar Back to Reggaeton Us 
Tour” con la que recorrerá va- 
rias partes de Estados Unidos 


en 18 fechas, entre los meses 
de agosto y septiembre. 

Sin embargo, el también 
actor de origen puertorri- 
queño no ha dicho si pos- 
pondrá dicha gira para 
cumplir con su tratamiento 
contra el cáncer. 


Sobre su trayectoria 


Su trayectoria incluye ocho 
álbumes de estudio, entre los 
que destaca su primer traba- 
jo, “The last Don” (2003), por 
el que recibió un disco de oro 
por el medio millón de co- 
pias vendidas. Sin embargo, 
el sencillo “Danza Kuduro”, 
que vendió cinco millones de 
copias, destaca como su obra 
más premiada con cinco dis- 
cos de platino. 

También es conocido por 
participar en algunas entre- 
gas de la saga cinematográ- 
fica “Fast & Furious”, en el 
papel de Rico Santos. 

Sus colaboraciones más co- 
nocidas incluyen a músicos 
como Wisin & Yandel, J Bal- 
vin, Jennifer Lopez o David 
Bisbal, junto a quien canta el 


Conestaimagendio 
aconocer queya está 
entratamiento. 


sencillo Cómo olvidar. 

En diciembre pasado, se 
reconcilió con el también re- 
guetonero Daddy Yankee tras 
varios años de enemistad. 

“Hoy cerramos el libro que 
guardaba los mejores capítu- 
los de nuestra controversial 
rivalidad. Gracias por tus 
palabras y por escuchar las 
mías que venían del corazón 
también”, expresó en ese en- 
tonces Don Omar. 


Rubén Rangel, Andrea 
Paulina Martínez y Sergio 
Trujillo. / Fotos: GerardoGarca. 


Berenice Arteaga, 


representante dela 


CasadelosElfos. 


cho, pues el espacio cultural 
Casa de los Elfos, de dicha 
ciudad, también se vio in- 
volucrado en el trabajo de la 
convocatoria. 

“Rubén y yo somos com- 
pañeros de bachillerato. Yo 
colaboré con CIMBA en un 
recital de piano a cuatro ma- 
nos y de esa visita surgió la 


“Compartimos la convo- 
catoria en nuestra escuela y 
varios alumnos se interes 


ron. La finalidad siempre ha 
sido promover la cultura y el 
arte, y hacerlo en diferentes 
ciudades siempre va a nutrir 
los espacios”, dijo Berenice 
Arteaga, representante de la 


Elcantante dereggaetón 
de46añoscompartiósu 

diagnósticoatravésdere- 
dessociales./ fotos Instagram 


Sobre su vida personal 


Don Omar conoció en 2008 a 
la periodista Jackie Guerrido, 
y pocos meses después deem- 
pezar a salir juntos se casaron 
en San Juan, ante 300 invi- 


ТШ) ‘Conquista’, por Sergio Trujillo. 
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Elcorazón 
de VanGogh', 
porHortencia 
Monroy. 


E 


Laexposiciónse 
encuentraenlos 
salones del CIMBA. 


'asa de los Elfos. 
Gracias a esta participa- 
ción conjunta, en algun; s 
a exposición viaja- 
rá desde León hasta Dolores 
Hidalgo, donde 
en Casa de los Elfos, aunque 
la maestra Berenice Artea- 
aseguró que también se 
rán otros espacios del 
municipio como el Museo de 
la Independencia o la Casa de 
la Cultura, para que se pueda 
compartir esta exposición a 
más público. 
Posteriormente, la muestra 
pictórica Taquicardia volverá 
ala Capital del Calzado y bus- 
сага un espacio especial para 
exhibirse durante el Día del 
Corazón. 


tados. El divorcio llegó tres 
años después, en 2011. 

El cantante tiene tres hijos, 
Daniel (de 22 años), Gianna 
(de 18) y Derek, aunque poco 
se conoce de ellos ni de sus 
madres. 


C.2) VIVIR+ 


Ofrecen premier de 
corto internacional 


En el Teatro de la Ciudad se proyectará el documental “Las llaves de mi 
libertad” en honor ala activista Ivanna Tovar, en el Mes del Orgullo LGBTI 


JesúsPatiñoOlalde 
jpatiñoGam.com.mx 


El próximo sábado 29 de ju- 
nio se presentarán tres corto- 
metrajes protagonizados por 
la artista celayense Ivanna 
Tovar, en un evento premier 
en el Teatro de la Ciudad. Es- 
te homenaje destaca su labor 
como activista, promotora de 
la cultura de la paz y defenso- 
ra de los derechos humanos. 

Para conmemorar el Mes 
del Orgullo LGBTI, se exhi- 
birán los documentales de 
talla internacional “Venus”, 
‘Noches de Teatro’ y, de ma- 
nera estelar, ‘Las llaves de 
mi libertad, producido por la 
organización de Nueva York 
‘Human Rights Watch’. 

El anuncio se hizo este lu- 
nes en colaboración con el 
Instituto de Arte y Cultura 
de Celaya (INSMACC), des- 
tacando que el espectáculo 
cinematográfico es dirigido 
para personas mayores de 15 
años debido al contenido que 
se mostrará, y que el acceso 
será gratuito. 

“Habrá una sorpresa con 
un pequeño homenaje para 
la trayectoria del trabajo de 
la maestra Ivanna Tovar, en 
materia de teatro, derechos 
humanos y grupos sociales”, 
comentó Edgardo Álvarez 
Rueda, director del área 
de Fomento Cultural del 
INSMACC. 

Conocida también como Та 
Cabaretera Escénica’, Ivanna 


Tovar mencionó que cuando 
comenzó su carrera hace 13 
años, nunca imaginó pro- 
tagonizar tres documenta- 
les diferentes. Sin embargo, 
estos trabajos sirven para 
recordar la lucha que las per- 
sonas trans enfrentan en un 
estado tan conservador como 
Guanajuato. 

En el documental interna- 
cional ‘Las llaves de mi liber- 
tad, en el que participó Ivan- 
na Tovar, se evidencian los 
obstáculos que todavía exis- 
ten para las personas trans al 
intentar acceder a la Ley de 
Identidad en Guanajuato. 

“El cortometraje nos mues- 
tra las complejidades que 
sufren las personas trans al 
no poder acceder a esta ley, 
porque muchas de nosotras 
tenemos que emigrar a otros 
estados para realizar la recti- 
ficación de datos en nuestras 
actas de nacimiento y poste- 
riormente abrir otro juicio de 
amparo para el resguardo del 


| Ivanna Tovar'LaCabaretera Escénica' 


yEdgardo Álvarez. 


acta y no tener complicacio- 
nes legales”, comentó Ivanna 
para AM. 

La artista celayense recordó 
el proceso de más de cinco 
años que tuvo que llevar a ca- 
bo para ser reconocida legal- 
mente en Guanajuato con su 
nueva identidad, a diferencia 
de lo que ocurre en otros esta- 
dos del país donde sólo es un 
proceso administrativo. 

“Gracias a tener este docu- 
mento, pude convertirme en 
la primera mujer trans en 
titularse de la Universidad 
de Guanajuato. Supongo que 
hubo muchos casos más an- 
tes que yo que no pudieron 
realizarlo por esta problemá- 
tica”, dijo. 

Por ello, espera que el cor- 
tometraje en el que participa 
pueda servir de inspiración 
para más personas que estén 
viviendo una situación simi- 
lar ala suya. 

“Fue un proceso angustian- 
te, agotador y desgastante, 


pero cuando logré vermi acta 
de nacimiento y que solo exis- 
tía una, para mi fue liberador. 
Justamente, las ‘Llaves de mi 
libertad” fueron tener mi do- 
cumentación en forma con 
mi nueva yo”, concluyó. 


'Lasllaves de milibertad'fue 
producido porla organización 
| "Human Rights Watch" 


Elevento premier proyectarátrescor- 
tometrajes protagonizados porlaar- 
tista celayense./rotos Cortesía малпа Tovar. 
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¡Psicología 


Por el Día 
del Padre 


Doctora Dolores Hernández 


caba de pasar 

el festejo a los 

padres. ¡Feli- 

cidades a los 

jue son papás! 

Escribo este artículo como 

un homenaje a los que han 

tenido hijos y a los hombres 
en general. 

Los hombres, como cual- 
quier ser humano, necesitan 
y merecen ser mirados con 
amor y respeto. Que la mi- 
rada se fije sobre todo en sus 
cualidades y en lo que apor- 
tan a la humanidad, más 
que en sus deficiencias o sus 
defectos, a fin de que tam- 
bién ellos se sientan bien 
con su propia grandeza. 

Los hombres que son pa- 
dres han aportado a la hu- 
manidad uno o más hijos, 
lo cual es valioso en sí. Tú, 
como hijo, eres la contribu- 
ción de tu padre a la perpe- 
tuación de la especie y el he- 
cho de que hayas nacido le 
da significado a su existen- 
cia. Si tienes hijos, ellos son 
tu mayor y más importante 
obra. Si además los provees 
de herramientas eficaces 
para que uedan vivir bien, 

bres y felices, dentro de un 
mundo que no parece estar 
hecho para el bienestar, ni 
para 1а felicidad ni para la 
libertad, ¡excelsa obra la tu- 
ya! Este es el día de darte un 
merecido homenaje. 

Tus hijos te van a llevar 
dentroati ya tu historia du- 
rante toda su vida, Eres el 
modelo como ellos aman a 
los suyos, igual que tú llevas 
dentro a tu padre y su mo- 
delo, con las modificaciones 
que le hiciste. También tus 
hijos modificarán el modelo 
que les diste, es la manera 
como avanza la evolución. 

Posiblemente anheles que 


HORÓSCOPOS 


tus hijos aprecien tu mode- 
lo, pero como dice Ruth Be- 
nedict en su libro “El crisan- 
temo y la espada”, “resulta 
muy difícil ser conscientes 
de nuestros propios ojos”. 
Cuando vemos, no vemos 
exactamente lo que ahí es- 
tá, sino una proyección de 
nuestra mente. Tus hijos 
proyectarán sobre ti una 
imagen distinta de la que 
crees tener, tal como tú pro- 
yectas sobre tu padre una 
que sólo en parte coincide 
con la de él, y así está bien. 

Recuerdo cuando estudié 
en la universidad los tests 
proyectivos. El maestro nos 
dio una hoja y nos pidió di- 
bujar un árbol. Comenza- 
ron las preguntas: ¿gran- 
de?, ¿chico?, ¿de qué clase?, 
¿frondoso?, ¿y si по sé dibu- 
jar? Él respondió: “Nada de 
eso importa. Dibuja un ár- 
bol como lo imagines y co- 
mo te guste, aunque nunca 
hayas visto uno así”. 

El profesor esperó hasta 
que el último terminara y 
luego nos dijo: “Ese árbol 
que dibujaron no existe en 
ninguna parte, aunque ha- 
yan dibujado alguno que 
recuerden. Su dibujo es una 
abstracción única de mu- 
chos árboles que han visto 
y un reflejo de su propia 
personalidad, porque las 
personas transformamos la 
realidad”. 

Como quiera que sean las 
imágenes mentales acerca 
de papá, lo importante es 
amarlas y honrarlas. Esta 
fiesta es una oportunidad 
para hacerlo y enseñar a 
nuestro corazón a ser agra- 
decido por todolo que ha re- 
cibido de papá y de la vida. 
La gratitud nos hace perso- 
nas más felices. 
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Crecen rumores 
de unembarazo 


CindyPinto 
cpinto@am.com.mx 
Ciudadde México 


La periodista de espectá- 
culos Flor Rubio reveló en 
el programa “Venga la Ale- 
gría” que Ángela Aguilar es- 
tá embarazada de Christian 
Nodal, por eso celebraron 
su boda demasiado pronto. 

Aunque ni Ángela ni No- 
dal han confirmado que se 
casaron en Roma, Italia, 
hace unos días, seguidoras 
de los cantantes los cacha- 
ron usando argollas de ma- 
trimonio y en una tienda de 
vestidos de novia. 

Asimismo, un maquillista 
italiano, experto en bodas, 
compartió en su Instagram 
este 1 de junio, fotos del ma- 
quillaje que le realizó a Án- 
gela y la llamó “señora”. 

A decir de Flor Rubio y Ri- 
cardo Casares, conductores 
de la Zona de Espectáculos 
Че “Уепра la Alegría”, Ánge- 
la está embarazada de No- 
dal, y por esto apresuraron 
suboda. _ 

Es que Ángela proviene de 
una familia tradicionalista, 


por lo que sus padres, Pepe 
Aguilar y Aneliz Álvarez Al- 
calá, así como la educación 
que ha recibido, habrían 
influido para que se casara 
con el cantante de regional 
mexicano ante la espera de 
su primer bebé. 

Flor asegura que est: 
formación se la contó la 
propia periodista Maxine 
Woodside, quien hace unos 
días reveló en su programa 
“Todo para la Mujer”, la bo- 
da de Ángela y Nodal. 

“Yo hablé con Maxine, la 
fuente que le dijo a Maxine 
que se casaron le dijo que 
están esperando un bebe, 
eso le dijo también la fuen- 
te, es durísimo”, contó Flor. 

Ricardo también cree en 
esta versión, pues no pue- 
de creer que a los 15 días de 
que estrenaron su romance, 
уа зе hayan casado. 

“Esta es una especulación 
mía... si se casaron a los 15 
días de retomar una rela- 
ción es porque ya está em- 
barazada”, expresó. 

En medio de esta polémi- 
са se encuentra la cantante 
argentina Cazzu, expareja 
de Christian Nodal y mamá 
de su hija Inti, quien este 14 
de junio, cumplió 9 meses 
deedad. 


Ángela Aguilar estaría esperando a su primer hijo con Christian 
Nodalporeso se casaron muy pronto./ Foto: Especial 


Revela a Matías que ya 
espera a segundo bebé 


CindyPinto 
cpintoMam.com.mx 


Un video en el quela cantan- 
te Yuridia anuncia que está 
embarazada en pleno con- 
cierto se volvió viral en las 
redes sociales y sus seguido- 
res están muy emocionados 
con esta noticia. 

Pero aún más feliz se en- 
cuentra su esposo Matías 
Aranda, con quien ya tiene 
un hijo llamado Benicio, na- 
cido el 13 de julio de 2023. 

Sin embargo, este es el 
tercer embarazo de Yuri- 
dia pues la cantante dio la 
bienvenida a su primer hijo 
Phoenix en 2006, producto 
de su relación anterior con 
el cantante Édgar Guerrero. 

Fue durante su reciente 
concierto en Puerto Vallar- 
ta, en pleno Día del Padre, 
cuando Yuridia se acercó a 


NATANAEL CANO 


Polémica por 
comentario 
gordofóbico 


Elfamoso cantante de co- 
rridostumbados, Natanael 
Cano, está en la polémica 
porque hizo comentarios gor- 
dogóbicos hacia las mujeres, en 
pleno concierto. 

Através de TikTok circuló un 
video en el que Natanael está 
arriba del escenario, cantando 
uno de sus éxitos más recien- 
tes. Sin embargo, después de 
resaltar la belleza de las muje- 
res, añadió un comentario que 
podría calificarse como gordo- 
fóbico. 

"Ahi te va... con mucho res- 
peto para todas las mujeres 
guapas, menos alas gordas”, 
dijo antes de interpretar “Entre 
las de 20". 

Los internautas no tardaron 
enreaccionar con opiniones en 


Matías para darle la sorpresa 
de que se convertirá en papá 
nuevamente. Aunque este 
anuncio era especialmente 
para su esposo, Yuridia no 
contó con que una seguidora 
grabó el momento. 

En el video se ve a la can- 
tante cuando supuestamen- 
tele dice a Matias: “Vas a ser 
papá, otra vez”. 


Yuridia le diolafeliznoticiaasu esposo durante sureciente show 


enPuerto Vallarta./Foto:Especial 


contra del artista, por reforzar 
los cánones estéticos. 

“Qué asco que estén apo- 
yando ala gordofobia. Encima, 
metiéndose con el físico de las 
mujeres y denigrándolas solo 
por eso, pero ahílas veo el 8 de 
marzo”, comentó una usuaria 
delared social de TikTok. 
(Redacción) 


Alcantante lereclamaronen 
redes sociales./ Fato-Facebook 


Abandona 
MasterChef 
muy enojada 


Antes de que este domingo 
seconociera a un nuevo 
eliminado en “MasterChef 
Celebrity”, Laura Bozzo prefirió 
renunciar al programa. 

La peruana decidió irse por 


salud física, pero también men- 
tal, pues aseguró que en ese 
proyecto había visto de cerca la 
maldad de los seres humanos. 

Laura fue capitana la noche 
del domingo; sin embargo, su 
dinámica de trabajo con Ferka, 
Rossana y Ernesto se complicó 
debido a que la presentadora 
se quemó y no pudo cocinar 
durante el reto para subir al bal- 
cón. Su ausencia aumentó las 
tensiones con sus compañeros 
y su equipo perdió el reto. 


VIVIR+)C.3 


“Estoy con un estrés muy 
fuerte, la mano me late perma- 
nentemente. Yo ya no puedo 
tolerar esta situación de dolor 
que tengo, de energías negati- 
vas, de frustración y por eso he 
decidido... Darles las gracias a 
todos mis chefs (..) Seva uno 
delos demonios”, dijo Laura. 

Rey Grupero, Harold Azuara 
y Litzy intentaron despedirse 
de ella, pero Laura Bozzo no 
permitió que la cantante se le 
acercara. (Redacción) 


Celebra el éxito 
de serie Vecinos' 


уу En entrevista con AM, el actor César Bono comparte su sentir acerca de la 


gran aceptación del programa que acaba de estrenar una nueva temporada 


JuanitaCrespoArrona 
JcrespoQam.com.mx 
CiudaddeMéxico 


César Bono es pieza crucial 
de una de las series más em- 
blemáticas de la televisión 
mexicana: “Vecinos”. 

Alo largo de varios años el 
programa se ha consolidado 
como uno de los más impor- 
tantes gracias al talento de 
César Bono, Eduardo Espa- 
ña, Macaria, Manuel “Flaco” 
Ibáñez, Ana Bertha Espín y 
Mayrín Villanuev 

Su incuestionable éxito se ve 
reflejado en las temporadas 
que han estrenado durante 
todo este tiempo. 

En entrevista con AM, Cé- 
sar Bono habló sobre este 
proyecto, que ya es un infalta- 
ble en la televisión mexicana. 

“Tengo la costumbre de 
averiguar qué resultados 
tienen los programas en los 
que participo, si acaso nos 
mantenemos en los 


Los seguidores de Yuridia, 
al ponerse a leer sus labios, 
aseguran que esas fueron las 
palabras que expresó y que 
circulan en todas las redes 
sociale: 

Hasta el momento ni Yuri: 
dia ni Matías han confirma- 
Чоо negado que esperan a su 
segundo hijo. 

Yuridia y Matías son pareja 
desde 2016, cuando el mú; 
co apareció en un video de 
la cantante, sin embargo, se 
habian conocido siete año: 
antes, en 2009, cuando él 
participó en la sexta tempo- 
rada de “La Academia”. 


LucíaCampos 
IcamposGam.com.mx 


Mario Bezares y Briggitte 
Bozzo son las únicas perso- 
nalidades confirmadas pa- 
ra formar parte de la nueva 
temporada de “La casa de 
los famosos México”, pero en 
redes sociales se filtraron los 
supuestos nombres delas ce- 
lebridades que participarán. 
Un poster con la imagen de 
сайа uno de los famosos que 
formará parte de la segunda 
temporada se viralizó, aun- 
que no se ha confirmado que 
sea el verdadero, provocó 
reacciones de todo tipo. 
Según lo que se publicó en 
la cuenta de X de La Portada 


puntos de rating y si bajamos, 
le echamos más ganas. El 
domingo que arrancó la tem- 
porada, pedí el rating y José 
Elías Moreno nos dijo que 
éramos el primer lugar, eso 
me da mucho gusto que sea 
el programa de comedia más 
longevo y que más funciona 
para el público”, resaltó. 

Bono recordó que el año pa- 
sado fueron comparados con 
el exitoso programa “El Cha- 


Elcomediante de 73añosestá muy orgu- 
lloso de ser Frankie Rivers./fota: Google 


vo del 8”, de Roberto Gómez 
Bolaños. 

“Dios quisiera, pero así lo 
dijeron -los directivos- y en 
ese sentido es, 'El Chavo del 
8 es en una vecindad y “Veci- 
nos'es también una vecindad. 
Esolo hace un programa uni- 
versal en el que todos se sien- 
ten identificados”. 

El actor comentó que en la 
calle lo identifican mucho co- 
mo Frankie Rivers, lo que da 


cuenta de lo que ha trascendi- 
do su personaje con el tiempo, 

“Después de hacer un co- 
mentario en broma, siempre 
me preguntan por mi querido 
Octavio Ocaña, no me pre- 
guntan por ningún otro actor 
oactriz”, señaló. 

Sobre el tema de Ocaña, Bo- 
то comentó que le da las gra- 
cias por haber compartido y 
crecido con Benito Rivers. 

“De alguna manera me es- 
tán diciendo que él fue el más 
popular, si hablan más de 
Benito, fue el que más gustó, 
creo yo". 

Entre las novedades del 
programa, se encuentra a in- 
vitadas como Dulce, Ofelia 
Medina, José Elías Moreno 
y Norma Lazareno. Además 
de una pequeña que ya pinta 
para ser una de las nuevas es- 
trellas de Televisa. 

El estreno de la nueva tem- 
porada de “Vecinos” fue el 
pasado domingo 9 de junio a 
аз 7:30 de la noche. Los epi: 
sodios de la temporada nú- 
mero 16 estarán disponibles a 
través del Canal Las Estrellas 
cada domingo. 


Wendy y Poncho graban 'Ponchendy' 


LucíaCampos 
IcamposGam.com.mx 


Desde que estaban dentro 
de “La casa de los famosos 
México”, Poncho de Nigris y 
Wendy Guevara crearon, sin 
querer queriendo, 'Ponchen- 
dy), pues en la primera fiesta 
temática dentro del reality 
ambos no pudieron asistir, 
pero decidieron que no la pa- 
ѕагіап mal y crearon un pod- 
cast' que resultó divertido no 
solo para ellos, sino para los 
televidentes. 

Poncho y Wendy lograron 
hacer una mancuerna muy 
icular, pues con su gran 
sentido del humor y su ten- 
dencia a echarle carrilla' a to- 
do el mundo crearon la base 
de un podcast que ya se hizo 
una realidad. 

Este fin de semana, Poncho 
compartió en sus redes so- 
ciales que se encontraría con 
Wendy para grabar el primer 
capítulo de “Ponchend 


AI, especializada en temas 
де 1а farándula, el presu- 
puesto para esta temporada 
de “La casa de los famosos 
México”, que iniciará el 21 de 
julio, será muy limitado. 
Gala Montes, Mario Be- 


Tanto el regiomontano co- 
mo la leonesa publicaron en 
Instagram la primera imagen 
en la que se ve el set del pro- 
grama, aunque no revelaron 
cuándo se estrenará su espe- 
rada colaboración, Poncho 
adelantó que su contenido 
no será para gente 'sensible' o 
que se ofende fácilmente. 

“Este podcast, les voy a de- 
cir sinceramente, no es apto 
para sensibles ni para los que 

án siempre queriendo fu- 


nar, porque van a encontrar 
muchas cosas para sacarla: 
de contexto, nos vamos a di- 
vertir, vamos a platicar de 
todo, vamos a burlarnos de 
nosotros mismo y de los que 
nos tiraron”, dijo el ganador 
del tercer lugar en “La casa de 
los famosos México”. 

Según se puede ver en las 
distintas historias de Poncho, 
a Wendy la acompañaron sus 
amigas Evelyn Та Mamita’ y 
Grecia Monzón. 


Losfamososharánrealidad sutan pedido y esperado podcast. 


Tendrá muy poco presupuesto 


zarez, Brigitte Bozzo, 'El 
Potro' Caballero, Agustín 
Fernández, Sabine Mous- 
sier, Arath de la Torre, Go- 
mita, Marcela Mistral, Sha- 
nik Berman, Julio César 
Chávez, Karime, Ninel Con- 


Mario Bezares y Brigitte Bozzo van a"LaCasadelos Famosos”. 


de, Adrián Marcelo, Ricardo 
Peralta e Isace Moreno, son 
los famosos que supuesta- 
mente entrarán a la casa más 
famosa de México. 

Tras la publicación sobre 
que aparentemente habrá 
poco presupuesto, los co- 
mentarios no tardaron en 
aparecer. 

“Se nota, empezando por el 
reparto jejejeje”, “Los van a 
tener muertos de hambre co- 
mo en la de Telemundo”, “Ya 
me di cuenta, se gastaron el 
presupuesto en la mensua- 
lidad que le van a dar a Ju- 
lio César Chávez”, “Ya desde 
que vimos los habitantes se 
supo, están de hueva “, “Al 
contrario, siento que esta 
temporada les liberaron más 
presupuesto, porque Ninel, 
Karime, Adrián, Arath, Ma- 
rio, Julio o Ricardo no creo 
queles hayan cobrado 3 pe- 
sos. Lo que sí es que puede 
queles guste más o menos el 
posible cast, pero barato no 
es”, se lee entre los mensajes. 


Foto:Especial 
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Actor de Harry Potter 
gana un premio Tony 


MarlemSuárez 
Agencia SUN 
Nueva York, EU 


Durante la ceremonia de los 
Premios Tony 2024, reali- 
zada este domingo, Daniel 
Radcliffe se llevó el recono- 
cimiento al Mejor actor de 
reparto en un musical por su 
interpretación en “Merrily 
We Roll Along”. 

La ceremonia tuvo lugar 
enel id H. Koch Theater 
en el Lincoln Center de Nue- 
va York, en los Estados Uni- 
dos, y el actor de la saga de 
“Harry Potter”, visiblemente 
conmovido, agradeció a sus 
compañeros de elenco, quie- 
nes no pudieron contener 
las lágrimas al escuchar sus 
palabras. 

Dentro de su discurso, 
el actor británico se tomó 
un tiempo рага rel 
Jonathan Groff 
Mende: 
parte escenario, y a esta 
tima le dedicó un mensaje 
espec 
Realmente no tengo que 
actuar en este espectácu- 
lo. Solo tengo que mirarte 
y sentir todo lo que quiero 
sentir. Muchas gracias” dijo 
el actor de 34 años de edad. 

Para Radcliffe, este pre- 


LOS SIMPSON 


mio no solo representa un 
reconocimiento a su talento, 
también a su evolución co- 
mo actor de teatro. 
Antes de “Merrily We Roll 
Along”, participó en Broad- 
way con roles en “The Lifes 
pan of a Fact”, “The Cripple 
of Inishmaan”, “How to Suc- 
ceed in Business Without 


Daniel legó a la ceremonia 
acompañado de su novi 
Erin Darke; el actor luci 
un esmoquin color amatista 
diseñado por Todd Snyder; 
mientras que Darke, por su 
parte, deslumbró con un 
vestido de lentejuelas con un 
escote ilusión. 


Daniel Radcliffe al momento 
desutriunfo./Foto:Ge 


Llega alos 82 años 
arriba del escenario 


уу Laleyenda de la música, Paul McCartney, celebra hoy su cumpleaños con 


elanuncio de que agrega más fechas a su gira y el posible estreno de un disco 


Redacción 
Agencias 
Reino Unido 


El cantautor y compositor 
Paul McCartney llega hoy a 
los 82 años arriba del escena- 
rio. El exintegrante de la le- 
gendaria banda The Beatles 
по ha parado desde 1962. 
Apenas un día antes de su 
cumpleaños, anunció que 
llevará su gira “Got Back” a 
Ез] ancia y el Reino 
Unido, tras su paso por países 
como Argentina y Uruguay 
en octubre. 
stoy animado de termi- 
nar mi año y las fechas de 
mi gira de 2024 en el Reino 
Unido. і 


еп nuestro país. Va a ser ип 
final de año increíble. Pre- 
parémonos para la fiesta. 
puedo esperar a verte”, expre- 
só McCartney. 


Muere la icónica voz de “Marge” 


El mundo del doblaje per- 
dió auna de sus voces más 
cónicas, la de la actriz Nancy 
MacKenzie, famosa por inter- 
pretar ala matriarca de la fami- 
lía amarilla, Marge Simpson. 

La noticia se dio a conocer 
ayer a través de redes sociales 
del también actor, Lalo Garza. 

En su cuenta oficial de X, Gar- 
za dedicó un emotivo mensaje 
aquien, por años, fuera una 


des sus más grandes amigas y 
aprovechó la oportunidad para 
rendir un pequeño homenaje a 
sutrayectoria 

“Hoy metoca despedira 
una grande del doblaje. Una 
mujer alegre, fuerte y talentosa 
que seguramente pasará a la 
historia como la peruana más 
mexicana. Descanse en paz 
Nancy McKenzie, voz de Marge 
Simpson y una infinidad de per- 


sonajes más. Mi corazón está 
triste", escribió. 

Minutos más tarde, compar- 
tió una fotografía junto Nancy, 
Para expresarle su gran cariño 
y pedir por su eterno descanso; 
aunque no dio detalles sobre 
las causas de la muerte. 

Durante su amplia carrera en 
el doblaje, Mackenzie dio voza 
entrañables personajes de las 
caricaturas y películas infanti- 


El 4 y 5 de diciembre estará де”, “Live and Let Die”, “Band 
en La Défense Arena, de Pa- on the Run”, “Let It Be” y 
rís, mientras que el 9 yel10 otras de Paul McCartney for- 
de ese mes lo hará en el cen- man parte del concierto, que 
tro WiZink, de Madrid. El14 agrupa los mejores momen- 
y 15 de diciembre actuará en tos de los últimos 60 años de 
el Co-Op Live de Manchester su música. 

y en el O2 de Londres los días Paul McCartney lanzó su 
18 y 19 de diciembre. gira “Got Back” en 2 
Canciones como “Hey Ju- completando 16 espectác: ulos 


PaulMcCartneyfueelbajista 
delalegendaria agrupación 
The Beatles./ Fota: Facebook 


les, tales como Sailor Galaxia, 
enel anime “Sailor Moon' 
Winifred Sanderson, de la cinta 
de Disney "Hocus Pocus", La 
señorita Keane, en “Las chicas 
superpoderosas” y la malvada 
Cruella de Vil, de "101 dálmatas 
solo por mencionar algunos. 

Humberto Vélez, vozoficial de 
Homero Simpson y compañero 
durante años de Nancy, le dedi- 
có este mensaje: 

Muchas horas juntos. Toca 
una vida. Me duele tu partida, 
pero celebro tu forma de gozar, 
de ser libre, de vivirla vida con 
plenitud”. dijosíAgencia Si 


N) Nancy MacKenzie fue la'esposa' de Homero en la serie./ Foto:Esp 


en Estados Unidos antes de 
Glastonbury en junio de ese 
año. llevó su gira a 
Australia, México y Bra 


iNuevo disco! 


Recientemente, a través de 
una sección de preguntas y 
respuestas en su página web, 
McCartney reveló que está 
grabando nuevas canciones y 
experimentando con nuevos 
sonidos de la mano del pro- 
ductor Andrew Watt. 

McCartney, quien no ha 
lanzado nuevo material des- 
de la producción de 2021, 
“McCartney IT”, ya coincidió 
con Watt, ya que es el mismo 
productor de “Hackney Dia- 
monds”, el nuevo disco de The 
Rolling Stones, en el cual Mc- 
Cartney toca el bajo en uno de 
los temas 

Aunque no existe un anun- 
cio oficial, la ausencia de tres 
años de McCartney hace su- 
poner a los expertos que este 
mismo año podamos escu- 
char nueva música. 
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